Мы храним тебя, Россия! 


АСИАЯ ЗВЕЗАА 


ПОНЕДЕЛЬНИК 


Этот день Финальный 
навсегда эпизод учения 
останется «Славянское 
в памяти братство» 


Лучшие 
медсёстры 
состязались 
в Крыму 


Минобороны России 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ * 


Лето — традиционное время, когда 
курсанты, слушатели, адьюнкты и 
докторанты прощаются со своими 
учебными заведениями и открыва- 
ют перед собой новые служебные 
горизонты. В отличие от прошлого 
года, когда в связи со сложной эпи- 
демиологической обстановкой все 
выпуски прошли 9 Мая, в этом году 
дни проходят в привычные даты. 
В июне и июле офицерский строй 
нашей армии пополнится более чем 
десятью тысячами молодых лей- 
тенантов, завершивших обучение 
по образовательным программам 
специалистов с полной военио-спе- 
циальной подготовкой. 


Выпускники Военной ака- 
демии Генерального штаба Во- 
оружённых Сил Российской 
Федерации, военных учебно-на- 
учных центров, академий видов 
Вооружённых Сил и родов войск, 
университетов, филиалов (ин- 
ститутов) и училищ направятся 
к местам дальнейшего прохожде- 
ния военной службы в соответ- 
ствии с полученной специально- 
стью и уровнем подготовки. 

Самым масштабным оказался 
выпуск в Санкт-Петербурге. Здесь 
19 июня торжества прошли почти 
во всех дислоцированных высших 
военных учебных заведениях Ми- 
нобороны России: Военном учеб- 
но-научном центре Военно-Мор- 
ского Флота «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
‘Советского Союза Н.Г. Кузнецо- 
ва», Военно-медицинской акаде- 
мии имени С.М. Кирова, Военной 
академии связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будён- 
ного, Михайловской военной ар- 
тиллерийской академии, Воен- 
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского, Военном ин- 
ституте физической культуры. Во 
многих районах Северной сто- 
лицы уже после завершения це- 
ремоний можно было встретить 
выпускников 2021 года, большую 
часть которых в ближайшие дни 
ожидает положенный отпуск. 

Как сообщил статс-секретарь — 
заместитель министра обороны 
Николай Панков, летом в торже- 
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Продолжатели многовековых традиций 


В конце минувшей недели в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Рязани и других городах 
Российской Федерации прошли торжественные церемонии выпусков из высших военных учебных заведений 
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ственной обстановке уже прошли 
и ещё пройдуг мероприятия вы- 
пусков офицеров из более чем 30 
военных учебных заведений Мин- 
обороны России. «Всего заверша- 
ют обучение более одной тысячи 
слушателей и десять тысяч курсан- 
тов. Получили лейтенантские по- 
гоны более 260 выпускников-деву- 
шек», — отметил Николай Панков. 

Он подчеркнул, что каждый пя- 
тый завершил обучение с отличием 
или медалью «За отличное окон- 
чание военного образовательного 
учреждения высшего профессио- 
нального образования Министерства 
‘обороны Российской Федерации». 
По сго словам, выпускники по- 


полнят Вооружённые Силы РФ и 
другие силовые ведомства, где пред- 
усмотрена военная служба. Выпуск- 
ники полностью освоили программу 
обучения, прошли государственную 


итоговую аттестацию, продемон- 
стрировали уверенные знания и 
твёрдые навыки в организации 


управления соединениями, воин- 
скими частями и подразделениями, 
эксплуатации и применении самых 
современных образнов вооружения, 
военной и специальной техники. 

В войсках заблаговременно 
проводится комплекс мероприя- 
тий по их служебному предназна- 


Кроме того, в армии и на фло- 
те востребованы специалисты со 
средним профессиональным об- 
разованием. В военном ведом- 
стве такая подготовка развёрнута 
с 2009 года. В этом году из 23 учеб- 
ных заведений в Вооружённые 
Силы направлено более одной 
тысячи прапорщиков и мичманов, 
прошедших обучение по техниче- 
скому, командному и другим про- 
филям подготовки. 

Отметим, что торжественные 
мероприятия по выпускам про- 
водились и будут проводиться 
с соблюдением мер безопасности. 


шие, имеющие высокий уровень 
титра антител. Практически все 
выпускники вузов прошли вак- 
цинацию против новой корона- 
вирусной инфекции. Массовая 
вакцинация — военнослужащих 
позволила выработать коллектив- 
ный иммунитет. 

Нет сомнения, что получен- 
ный багаж знаний и навыков вы- 
пускники 2021 года, как и их пред- 
шественники, будуг эффективно 
использовать на практике, надёж- 
но стоять на страже безопасности 
нашего государства и защиты его 
национальных интересов! 


чению, встрече и профессиональ- 
ному становлению. 


В строю вакцинированные во- 
еннослужащие либо переболев- 


Продолжение темы на 4—6 стр. 


В авангарде медицинских наук и врачебной практики 


Дмитрий СЕМЁНОВ * 


Противостояние неизвестному ранее виру- 
су; работа в боевой обстановке, оказание по- 
мощи в экстремальной обстановке, районах 
стихийных бедствий и каждодневиая борь- 
ба за жизнь и здоровье пациента. Всё это 
за короткий период пе раз выпадало па долю 
российских военных медиков. И в каждой из 
этих битв они не просто держали удар, но 
и выходили победителями. День медицин- 
ского работника, который традиционно 
отмечается каждое третье воскресенье 
июня, праздничный не только для всех при- 
частных к медицине, но и для тех, кто се- 
годия может радоваться жизни благодаря 
их спасительной помощи. 


В битве с неизвестным ранее вирусом 
российской военной медицине выпало не- 
простое испытание. Российские военные 


На страже здоровья военнослужащих, военных 
пенсионеров и членов их семей стоят более 110 тысяч 
медицинских специалистов Вооружённых Сил 


врачи за последний год оказывали помощь 
в противодействии опасному заболеванию 
не только людям в погонах, но и больным 
в различных регионах страны и даже за 
пределами России. Десанты медицинского 
спецназа, врачебно-сестринские бригады 
высаживались зачастую в самых отдалён- 
ных уголках, первыми приходя на помощь 
в очагах распространения инфекции. 

Так было, к примеру в минувшем 
году. когда наши специалисты участво- 
вали в оказании помощи пострадавшим 
от СОУТО-19 на Дальнем Востоке, в Туве, 
Крыму и Забайкалье, а также в странах Ев 
ропы и соседних государствах ближнего 
зарубежья. Военные медики подчас вы- 
нуждены были совершать стремительные 
броски в зону бедствий, выполнять задачи 
в различных регионах, принимать больных 
и в кратчайшие сроки организовывать к: 
чественное лечение на местах. > 
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"ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО 


ОФИЦИАЛЬНО 


УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 


О назначении выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
нового созыва 


В соответствии с частью 2 ста- 
тьи 5 Федерального закона от 
22 февраля 2014 т. № 20-ФЗ «О вы- 
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» поста- 
новляю: 

1. Назначить выборы депу- 
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий- 
ской Федерации нового созыва 
на 19 сентября 2021 г. 

2. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования. 


Президент 

Российской Федерации В. Путин 
Москва, Кремль 

17 июня 2021 года 

№ 367 


ИДЁТ ПОДГОТОВКА 
КХ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ВОЕННО-МОРСКОМУ САЛОНУ 


Малый десантный корабль на 
воздушной подушке «Евгений Ко- 
чешков» Балтийского флота при- 
был в Санкт-Петербург для участия 
вХ Международном военно-морском 
салоне. В настоящее время экипаж ко- 
рабля проводит необходимую полго- 
товку материальной части для участия 
в показе. Помимо МДКВП «Евгений 
Кочешков», около десяти кораблей, 
судов и катеров различных типов при- 
муг участие в работе салона, который 
пройдёг в Санкт-Петербурге с 23 по 
27 июня. В экспозиции салона вой- 
дуг корвет «Сообразительный», базо- 
вый тралыцик «Александр Обухов», 
малые ракетные корабли «Зелёный 
Дол» и «Одинцово», десантный катер, 
«Мичман Лермонтов», дизель-элек- 
трическая подводная лодка «Санкт- 
Петербург», а также противодивер- 
сионные, патрульные и водолазные 
катера, водолазные катера и морские 
буксиры. 


ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ УЧЕНИЕ 
НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ 


На Северном флоте прошло лёт- 
ное тактическое учение отдельного 
смешанного авиаполка по обеспе- 
чению дальнего противолодочно- 
го охранения сил флота. В учении 
было задействовано более 30 эки- 
пажей самолётов противолодоч- 
ной и военно-транспортной авиа- 
ции. Они отработали приведение 
в высшие степени боеготовности, 
вывод сил из 
противника и рассредоточение на 
запасные аэродромы, а также вы- 
полнили полный спектр противо- 
лодочных задач в Баренцевом море. 
Экипажи самолётов Ил-38 и Ту-142 
в морских полигонах боевой под- 
готовки флота отработали поиск, 
обнаружение и условное уничто- 
жение атомных подводных лодок и 
фактическую постановку барьеров 
из радиогидроакустических бубв. 
В учении также участвовали эки- 
пажи атомных подводных лодок 
подводных сил Северного флота, 
выполняющие задачи боевой под- 
готовки в Баренцевом море. Они 
играли роль условного подводно- 
го противника, которого должны 
были обнаружить и условно унич- 
тожить морские лётчики. 


В военном иннограде 


работают 


Свыше 20 разработок представил 
Военный инновационный технополис ЭРА 
на «Российской неделе высоких технологий - 2021» 


Традиции и современность 


на службе медицине 
в погонах 


Главный военный клинический госпиталь 
имени академика Н.Н. Бурденко отметил 
315-ю годовщину с момента своего создания 


Дмитрий СЕМЁНОВ * 


Все эти годы госпиталь, известный вд всём мире, неустанно трудится во 


отметили День 
медицинского работника 


Ни один гуманитарный конвой ЦПВС не выезжает 
без сопровождения российских военных медиков 


Мария ТОМИЛЕНКО х 


Виктор ХУДОЛЕЕВ * 


«Российская неделя высоких технологий — 2021ь проходила в Москве с 15 
по 18 июня. Здесь, на выставочном стенде технополиса ЭРА, были по- 
казаны результаты совместной деятельности организаций и участников 
технополиса ЭРА в области искусственного интеллекта, медицины, ин- 
формационной безопасности. Значительная часть представленных экс- 
понатов проходит этап апробации в технополисе и в заинтересованных 
органах военного управления с целью оценки возможности внедрения в по- 
вседневную деятельность Минобороны России. с | 


имя одной-единственной цели — сбережения здоровья тех, кто служит и 
служил своему Отечеству, кто посвятил жизнь защите государства. Во 
все времена в стенах этого медицинского учреждения трудились лучшие 
специалисты, блестящие профессионалы своего дела, новаторы, энтузиа- 
сты науки врачевания. Сегодня, как и прежде, коллектив учреждения пред- 
ставлен созвездием ярких талантов и уникальных мастеров своего дела. 
„Достаточно сказать, что единственный в стране военный врач, удосто- 
енный звания Героя Труда Российский Федерации, трудится именно в этом 


госпитале. - 


Военные врачи, несущие службу на российской авиабазе Хмеймим в Сирий- 
ской Арабской Республике, отметили День медицинского работника. Рос- 
сийские журналисты, побывавшие на этой авиабазе ВКС, смогли увидеть, 
как несут службу в Сирии военные медики. Корреспонденты посетили ме- 
дицинский отряд специального назначения, увидели работу медицинских 
отделений. 


О выполняемых задачах в условиях экстремально жаркого климата 
рассказали начальник отряда, начальник медицинской службы группи. 
ровки российских войск в Сирии, врач-офтальмолог Тат, 


РЯ ПУЛЬС ДНЯ 


А КАСАЯ ЗВВАА 


21 июня 2021 № 65 


Действовать более энергично 
ипредельно настоичиво 


По решению съезда «Единой России» министр обороны РФ 
Сергей Шойгу возглавит общефедеральную часть её предвыборного списка 


Владимир МОХОВ * 


В минувшую субботу в Москве состоялся ХХ 
съезд Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». На нём выступил Прези- 
дент РФ Владимир Путин, предложивший 
кандидатуры в первую пятёрку общефеде- 
‘ральной части списка партии. 


— Накануне и в ходе встречи с Дми- 
трием Анатольевичем Медведевым, и 
в разговорах с другими лидерами пар- 
тии мы подробно обсуждали кандидатов, 
которым предстоит бороться и в одно- 
мандатных округах, и работать на общий 
результат партии в составе федерального 
списка, — сообщил Владимир Путин. — На 
мой взгляд, этот список, особенно первая 
пятёрка, должен выглядеть таким образом, 
чтобы там были и люди, которые давно 
в политике, у нас принято называть их по- 
литическими тяжеловесами, и люди от- 
носительно новые, но такие, которые, так. 
или иначе, представляют наиболее важные 
направления нашего развития. 

Президент перечислил эти 
ления: 
— Это поддержка семей с детьми, под- 
держка детства в целом, это образование 
в самом широком смысле этого слова, от 
школы до университета, это здравоохра 
нение, это представление интересов стра 
ны, отстаивание её интересов во внешней 
сфере, на международной арене и это, 
конечно, — одно из фундаментальных н: 
правлений нашей работы — укрепление 
обороноспособности государства. 

А затем он назвал людей, которые, так 
или иначе, ярко представляют все эти н 
правления. 

— Это Сергей Кужугетович Шойгу 
— один из основателей партии, человек, 
которого многие знают. Хочу сказать, что 
мы вместе с ним и первые шаги делали по 
созданию партии. Он, кстати говоря, не 
только министр обороны сегодня, он и 
создатель МЧС - я думаю, лучшей в мире 
спасательной службы. Новый министр 
достойно продолжает его дело. А сегодня 
Сергей Кужугетович эффективно решает 
сложнейшие вопросы по укреплению ар- 
мии и флота, — отметил Владимир Путин. 

Генерал армии Сергей Шойгу по- 
благодарил Владимира Путина за пред- 
ложение включить его кандидатуру в 
общефедеральную часть предвыборного 
списка «Единой России» и пообещал не 
подвести партию. Он напомнил, как за- 
рождалась эта партия в 1999 году. «Тогда, 
конечно, ситуация в стране была совсем 
другая. И по той ситуации, сравнивая 
с сегодняшним днём, можно оценить, 
сколько сделано, сколько пройдено», — 
отметил Сергей Шойгу. 

В то непростое время возникло поли- 
тическое движение, которое изначально 
называлось «Единство», затем «Медведь», 
потом «Единая Россия». Сергей Шойгу 
напомнил, что рейтинг партии был тогда в 
пределах статистической погрешности око- 
ло 3 процентов. «К декабрю, когда состоя- 
лись выборы, мы стали вторыми, уступив 
несколько десятых процента КПРФ. Но 
это была большая, серьёзная работа, и нам 
было тогда несколько легче», — вспомнил 
министр обороны. 

Легче потому, пояснил Сергей Шойгу, 
что не было огромного груза предвыборных 
обещаний, которые раздавали конкуренты 
партии. Глава военного ведомства напомнил 
о кризисных ситуациях того времени. «На 
заседаниях правительства мы рассматрива- 
ли вопросы, по каким ценам и сколько мы 
можем закупить зерна, потому что тогда 
зерно закупалось, а сегодня ситуация со- 
всем другая. Сегодня мы не закупаем, а про- 
даём зерно. И сегодня мы не латаем дыры 
на тепловых котельных, сегодня мы строим 
и создаём новые ГЭС, ГРЭС, создаются но- 
вые мощности по переработке нефти и газа, 
угля», — сказал министр обороны. 

Напомнил Сергей Шойгу и о том, что 
в те дни решались и такие прозаические 
вопросы, как выплатить зарплату, денежное 
довольствие военнослужащим. Нередко 
оно выдавалось сухим пайком советских 
времён, поскольку нечем было выплачи- 
вать пособия на детей. По его словам, сей- 
час ситуация кардинально поменялась. 
«Сегодня мы здесь, с этой трибуны слышим 


направ- 


от президента, что надо помочь и поддер- 
жать многодетные семьи, и целая програм- 
ма идёт. И мы уже относимся как к чему-то 
естественному, абсолютно правильному, 
как будто это было всегда, к материнскому 
капиталу, который индексируется. Это с 
ло нормой жизни, — констатировал Сергей 
Шойгу. — Для этого надо было пройти путь 
длиной в двадцать лет. Путь, который пар- 
тия прошла достойно». 

Он поблагодарил основателей пар- 
тии и всех, кто её поддерживал, в том 
числе экс-главу Татарстана Минтимера 
Шаймиева, Вячеслава Володина, Андрея 
Воробьёва, Сергея Собянина и Бориса 
Грызлова, а также уже ушедших из жизни 
Евгения Примакова и Виктора Черно- 
мырдина. 

..В первой «пятёрке», предложенной 
главой государства, помимо министра обо- 
роны, Сергей Лавров — блестящий дипло- 
мат, который очень достойно представляет 
нас на международной арене. В ней медик 
Денис Проценко, который одним из пер- 
вых вступил в борьбу с эпидемией и вме- 
сте с которым Владимир Пугин побывал 
в «красной зоне» больницы в Коммунарке. 
В ней сопредседатель Общероссийского 
народного фронта Елена Шмелёва, кото- 
рая многое сделала и делает для поддержки 
одарённых детей. В первую пятёрку вошла и 
Анна Кузнецова — омбудсмен по правам ре- 
бёнка, сама воспитывающая семерых детей. 

Владимир Путин в своём выступлении 
напомнил отом, что в декабре партия «Еди- 
ная Россия» отметит своё 20-летие. Сказал, 


«Единой России», как партии большин- 
ства, принадлежит здесь ключевая роль. 

— А брать на себя ответственность, ве- 
сти за собой, быть в авангарде — значит 
‘работать больше и лучше, чем другие, дей- 
ствовать намного более энергично и пре- 
дельно настойчиво, — акцентировал глава 
государства. — А для этого и в законодатель- 
ной сфере, и в повседневных делах нужно 
быстро, чётко решать вопросы, которые 
волнуют граждан, достигать предметных 
результатов, дорожить доверием людей, бе- 
речь и укреплять его постоянно. 

Владимир Пугин сделал акцент и на 
том, что «Единая Россия» — это прежде 
всего партия социальной направленности. 
Об этом говорят законопроекты, которые 
единороссы вносят, поддерживают на фе- 
деральном и региональном уровне, а также 
инициативы граждан, волонтёрских, эко- 
логических, правозащитных, других объ- 
сдинений, которые получают содействие 
паргии «Единая Россия». 

Президент считает правильным, что 
«Единая Россия» начинает избирательную 
кампанию с обстоятельного отчёта о своей 
‘работе. Потому что избиратели должны и 
имеют право знать, что делали и что сделали 
их представители во власти. 

— А если что-то планировали, и что-то, 
не получилось, то нужно сказать прямо, 
откровенно и честно: да, ставили такие- 
то задачи, то-то и то-то сделать не уда- 
лось, — и сказать, почему, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Если такой честны 
откровенный диалог с гражданами будет 


Нужно быстро, чётко решать вопросы, которые волнуют 
граждан, достигать предметных результатов, дорожить 


доверием людей 


что за эти годы она успешно прошла этап 
становления, обрела многочисленных сто- 
ронников. 

— Конечно, столько лет быть самой 
крупной политической силой такой боль- 
шой страны означает и огромный груз от- 
ветственности, — подчеркнул он. — Это 
означает, что вы, уважаемые коллеги, те, 
кто работает на местах, несёте эту ответ- 
ственность перед людьми. Празднуете 
вместе со страной её победы и разделяете 
то, что не получилось, ответственность 
за это несёте. Это серьёзный груз. Наша 
работа, ежедневная жизнь не состоит 
из праздников ежедневных, и за всё это 
отвечают те люди, которые взяли ответ- 
ственность перед страной за решение за- 
дач, которые перед ней стоят. 

Тем не менее партия достойно выдер- 
жала конкуренцию на выборах всех уров- 
ней, показала способность к обновлению 
и постоянному развитию. И глава государ- 
ства поблагодарил единороссов за то, что 
в текущей работе и в принятии решений, 
ключевых для нашего Отечества, они про- 
явили и проявляют ответственность и па- 
триотический настрой. 

— Сегодня «Единая Россия» уверенно 
занимает лидерские позиции, распола- 
гает большинством практически во всех 
законодательных и представительных, 
муниципальных органах власти, — сказал 
Владимир Пугин, напомнив, что в каж- 
дом регионе, городе, посёлке партийцам 
необходимо опираться на своих едино- 
мышленников, на людей, которые стре- 
мятся созидать, приносить пользу. 

По его словам, это очень мощный ре- 
сурс, и важно, что он служит реальным 
делам, интересам граждан, нашего госу- 
дарства, обеспечивает стабильность, устой- 
чивость нашей политической системы, что 
крайне значимо для современного общества 
и страны, для решения тех масштабных за- 
дач, которые стоят сегодня перед нами. А. 
они прежде всего связаны со сбережением 
нашего народа, с повышением благополу- 
чия и качества жизни людей во всех регионах 
Российской Федерации. 

Стратегические цели и планы поступа- 
тельного развития страны были обозначе- 
ны в указах, конкретизированы в Посла- 
нии президента Федеральному Собранию. 
В их реализации, отметил Владимир Путин, 
принимают участие все парламентские пар- 
тии, общественные организации, струк- 
туры гражданского общества. Но именно 


налажен, всё равно это приведёт к повы- 
шению доверия к тем представителям, 
которых они направляют в высший пред- 
ставительный орган власти, к тем, кого 
они считают своими депутатами в высших 
эшелонах власти страны. Чрезвычайно 
важная вещь. 

В этой связи глава государства по- 
вторил: надо обязательно советоваться 
с людьми. 

— Не просто слышать их, а знать, 
сопереживать их проблемам, заботам, 
невзгодам подчас, чувствовать, что на- 
зывается, сердцем, чем живёт каждый 
конкретный рядовой гражданин Рос- 
сийской Федерации. Ставить интересы 
людей, интересы граждан, безусловно, 
выше своих личных интересов, стре- 
миться разобраться, помочь в каждой 
конкретной ситуации и, конечно, в со- 
ответствии с мнением людей расставлять 
приоритеты в своей работе, потому что 
программа партии-лидера должна быть 
по-настоящему народной программой, — 
подчеркнул Владимир Путин. 

Отрадно, по его словам, то, что партия 
постоянно находится в поиске резервов 
для улучшения, повышения эффективно- 
сти своей работы и реализует задуманное 
в конкретных делах, привлекая в свои ряды 
всё больше сторонников. Лучшее тому под- 
тверждение — процедура предварительного 
голосования, в котором приняли участие 
12 миллионов граждан нашей страны. Если 
в 2016 году за право выдвижения от «Единой 
России» боролись порядка 3 тысяч человек, 
то в этом году — почти в два раза больше. 

Очень важно и то, что единороссы от- 
крывают путь в политику, для участия 
в работе по самым востребованным направ- 
лениям развития волонтёрам, активистам 
Общероссийского народного фронта, дру- 
гих структур гражданского общества, для 
молодёжи, проявившей себя в таких кадро- 
вых, образовательных проектах, как «Лиде- 
ры России», «ПолитСтартап». Всё это зна- 
чит, отметил Владимир Путин, что партия 
становится сильнее, живее, эффективнее, 
что в её рядах будет ещё больше неравно- 
душных, ярких, деятельных людей, тех, кто 
знает о проблемах граждан, избирателей по 
собственному опыту. В такой команде инте- 
ресно и надёжно работать, общаться, идти 
вперёд и добиваться нужного результата. 

У этой команды, безусловно, должны 
быть сильные лидеры, которые пойдут на 
выборы. И съезд партии назвал их имена. 


САМООТВЕРЖЕННО 


Поздравление Президента России Владимира Путина 
с Днём медицинского работника 


Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю медицинских работников России с профессиональным 
праздником, который сегодня вместе с вами отмечает вся страна. 

Для нас, для всех граждан, это прежде всего возможность сказать самые тёплые, сер- 
дечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии — лечить людей, 
защищать самое ценное — жизнь и здоровье человека. 

Это призвание требует особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, а по- 
рой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других. 

Хорошо понимаю, что многие из вас встречают свой праздник на дежурстве, в бук- 
вальном смысле слова на боевом посту. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается 
непрерывно, круглосуточно. Её ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и 
«красных зонах» больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой 
помощи. 

В этой непростой ситуации слаженно, чётко продолжают работать все звенья отече- 
‘ственного здравоохранения. Профессионально и надёжно действует каждый из вас. 

Особые слова хотел бы сказать работникам больниц и поликлиник, которые про- 
должают оказывать плановую помощь людям, вести приём, делать сложнейшие, по- 
рой уникальные операции. Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, 
и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря натакую нагрузку, 
достойно выполняете свой долг. 

Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей- 
‘специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помо- 
щи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС 
и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей 
и вузов, коллективы ведущих научно-практических центров и негосударственных ор- 
ганизаций здравоохранения. 

Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы 
защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходи- 
мо наращивать темпы вакцинации. Все возможности для этого у нас есть. Россия 
‘сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка 
новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается. 

И конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить про- 
граммы диспансеризации, обеспечивать своевременную помощь больным с сердечно- 
сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. 

Обязательно продолжим качественно развивать всю систему здравоохранения, 
в том числе первичное звено. Мы знаем его проблемы и, чтобы решить их, запустили 
региональные программы модернизации наших поликлиник, городских и районных 
больниц, ФАПов. 

Предстоит выстроить их работу на новой технологической базе, отремонтировать 
здания, оснастить их современным лечебным и диагностическим оборудованием, 
включая компьютерные томографы. 

Главным результатом модернизации первичного звена должна стать уверенность 
людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую 
помощь, а врачи, фельдшеры, медсёстры — и в городах, и в сельской местности — будут 
трудиться в современных, достойных условиях. 

Безусловно, важнейший вопрос — это оплата труда, соразмерная нагрузке и ответ- 
‘ственности медицинских работников. В период эпидемии мы особо поддерживаем вра- 
чей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь 
больным коронавирусом. Всего специальные выплаты получили почти один миллион 
двести тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 мил- 
лиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены. 

Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен 
справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохране- 
нии должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада 
и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. 
Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на. 


предложения всего медицинского сообщества России. 


Ещё раз поздравляю вас с праздником. 


‘Спасибо за ваш труд, за ваше мужество, верность профессии и долгу. Низкий поклон. 


вам, всем вашим коллегам. 


Крепкого здоровья и всего самого доброго. 
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И надо отдать должное, что для этого 
создавались все необходимые условия. За 
девять месяцев прошлого года в рамках ока- 
зания помощи населению краёв, областей 
и республик специалистами Военно-стро- 
ительного комплекса в 23 регионах было 
построено 30 многофункциональных ме- 
дицинских центров. Об этом министр обо- 
роны России генерал армии Сергей Шойгу 
напомнил на недавнем заседании Обще- 
ственного совета. 

Все медучреждения, введённые в строй, 
по его словам, были оснащены самым со- 
временным оборудованием. Стоит доба- 
вить, что за истекшее время на базе много- 
функциональных  медцентров прошли 
профильное лечение уже десятки тысяч ин- 
фицированных коронавирусом. 

Сегодня в российских Вооружённых Си- 
лах создана и успешно функционирует раз- 
витая сеть медицинских организаций, ока- 
зывающих самый широкий спектр услуе На 
страже здоровья военнослужащих, военных 
пенсионеров и членов их семей стоят более 
110 тысяч специалистов. Ежегодно в воен- 
ных госпиталях Минобороны России полу- 
чают стационарное лечение свыше 850 тысяч 
пациентов, аамбулаторно обслуживается б0- 
лее 15 миллионов. 

На медицинской службе Российской 
армии и флота состоит 140 военных госпи- 
талей, 240 военных поликлиник и 51 воен- 
ный санаторий, в которых развёрнуго более 
52 тысяч койко-мест Как подчёркивают 
в военном ведомстве, благодаря проводи- 
мой работе за последнее время удалось зна- 
чительно повысить доступность медицин- 
ской помощи для военнослужащих. 

В 2,5 раза увеличен объём проведения 
новых сложных и уникальных методов 
лечения, в два раза возросло количество 
учреждений, оказывающих высокотехно- 
логичную помощь. Достаточно сказать, 
что на сегодняшний день высокотехноло- 
гичное оперативное лечение в военно-ме- 
дицинских организациях получают еже- 
годно более 15,5 тысячи пациентов по 125 
видам медпомощи. 

В Вооружённых Силах в настоящий 
момент сформирована система санитарно- 
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авиационной эвакуации, в рамках которой 
военнослужащие с наиболее тяжёлыми 
и клинически сложными заболеваниями 
в кратчайшие сроки транспортируются 
в специализированные центры военных го- 
спиталей силами военно-транспортной авиа- 
ции Воздушно-космических сил России. 

Для этого в центральных и окружных 
военных госпиталях сформированы и по- 
стоянно дежурят врачебные бригады из 
числа наиболее опытных специалистов. 
А для проведения во время эвакуации ре- 
анимационных мероприятий в непосред- 
ственной близости от военных аэродромов 
находятся 42 специализированных меди- 
цинских модуля. В целом своевременную 
эвакуацию раненых и заболевших воен- 
нослужащих обеспечивают находящиеся 
в постоянной готовности более 800 реа- 
нимобилей, 18 вертолётов и 9 самолётов 
с медицинскими модулями. 

В эти дни по всей стране во всех меди- 
цинских структурах, учреждениях и организа- 
циях чествуют медработников. И российское 
военное ведомство не стало в этом праздни- 
ке исключением. Руководство Минобороны 
России свои поздравления направило кол- 
ълективу Главного военного клинического 
госпиталя имени академика Н.Н. Бурден- 
ко, который наряду с профессиональным 
праздником отмечает очередной юбилей — 
315 лет со дня основания госпиталя. 

Торжественное мероприятие, приуро- 
ченное кэтим событиям, прошло в Военно- 
патриотическом парке культуры и отдыха 
Вооружённых Сил России «Патриот». Вме- 
сте с заместителем министра обороны РФ 
Тимуром Ивановым участие в праздновании 
принял начальник Главного военно-меди- 
цинского управления Минобороны России 
Дмитрий Тришкин. 

«Госпиталь имени Н.Н. Бурденко явля- 
ется одним из крупнейших многопрофиль- 
ных лечебных центров страны, флагманом 
отечественной военной медицины, — под- 
черкнул в своём поздравлении заместитель 
министра обороны РФ Тимур Иванов. — 
В сего стенах приумножается бесценный 
опыт предшествующих поколений военных 
врачей, сохраняется высокий научный и 
практический потенциал». 


КРАСНАЯ ЗВВАА с 
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ПУЛЬС ДНЯ Е* 


Обсуждены вопросы _ 
финансового взаимодействия 


Минобороны России предложило белорусским коллегам внедрить 
эффективную систему контроля за расходованием средств 


В рамках 10-летнего юбилея 
финансовой службы вооружён- 
ных сил Белоруссии замести- 
тель министра обороны РФ 
Татьяна Шевцова совершила 
рабочую поездку в Минск, где 
провела встречу с министром 
обороны Республики Беларусь 
генерал-лейтенантом Викто- 
‘ром Хрениным. 


По поручению министра 
обороны России генерала ар- 
мии Сергея Шойгу Татьяна 
Шевцова вручила его бело- 
русскому коллеге медаль «За 
укрепление боевого содруже- 
ства». Она также передала ми- 
нистру обороны Белоруссии 
сувенирную винтовку Мосина, 


роны РБ генерал-майор Игорь 
Можиловский. 

«Министерство обороны 
России предложило воен- 
ному ведомству Белоруссии 
внедрить отработанную в на- 
шей стране систему контроля 
за расходованием средств на 
оборону», — сообщила Татья- 
на Шевцова. По сё словам, 
финансовые блоки военных 
ведомств России и Белорус- 
сии тесно взаимодействуют и 
регулярно обмениваются но- 
вовведениями. 

В числе таких нововведе- 
ний и успешно работающая 
в России с 2015 года систе- 
ма финансового контроля за 
расходованием бюджетных 


её созданию, присваивается 
уникальный идентификатор, 
и открывается специальной 
счёт в уполномоченном банке. 
Для счёта указывается спенре- 
жим работы, ограничивающий 
направления расходования 
средств. Такая система блоки- 
рует возможность нецелевого 
использования бюджета. Мин- 
обороны РФ в рамках этой си- 
стемы имеет возможность от- 
слеживать каждую транзакцию 
с бюджетными деньгами, вы- 
деленными на гособоронзаказ. 

Татьяна Шевцова также 
сообщила, что в ходе совмест- 
ных  российско-белорусских 
стратегических учений «За- 
пад-2021». которые пройдут 


В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений 
«Запад-2021» будет впервые отработана система финансирования 
Вооружённых Сил России в военное время 


уменьшенную, но способную 
стрелять  малокалиберными 
патронами. За большой лич- 
ный вклад в развитие военного 
сотрудничества между двумя 
странами такой же медали удо- 
стоился помощник министра 
обороны Белоруссии по вопро- 
сам военной экономики и фи- 
нансам — начальник главного 
финансово-экономического 
управления министерства обо- 


средств на государственный 
оборонный заказ, которую 
также предложено внедрить 
у себя белорусским коллегам. 
Её ключевым элементом яв- 
ляется Единая информацион- 
ная система государственного 
оборонного заказа, в рамках 
которой каждому госконтрак- 
ту. например на поставку во- 
енной техники или научно- 
исследовательские работы по 


на территории двух стран 
в сентябре, будет впервые от- 
работана система финанси- 
рования Вооружённых Сил 
России в военное время. По её 
словам, характер современных 
войн существенно отличает- 
ся от войн прошлого и имеет 
теополитический, информа- 
ционный и гибридный тип. 
В этой связи совместно с Генс- 
ральным штабом ВС РФ, На- 


циональным центром управ- 
ления обороной, Минфином, 
Федеральным казначейством 
и Банком России были раз- 
работаны документы по осо- 
бенностям финансового обе- 
спечения Российской армии 
в военное время. «В резуль- 
тате была выработана совер- 
шенно новая, инновационная 
схема финансового обеспече- 
ния войск (сил) в период пе- 
рехода с мирного на военное 
время. Она позволит в воен- 
ное время финансовым орга- 
нам обеспечить бесперебой- 
ное финансовое обеспечение 
войск (сил) в различных усло- 
виях обстановки, в том числе 
в условиях отсутствия устой- 
чивых каналов связи, перебо- 
св в энергоснабжении, с ис- 
пользованием исключительно 
национальной платёжной си- 
стемы», — рассказала Татьяна 
Шевцова. По сё словам, впер- 
вые в полном масштабе эту 
систему планируется опробо- 
вать в рамках стратегических 
учений «Запад». 

Замминистра обороны РФ 
Татьяна Шевцова и министр 
обороны Белоруссии Виктор 
Хренин также обсудили во- 
просы взаимодействия двух ве- 
домств по финансовой линии. 
Стороны «сверили часы» по 
вопросам финансового взаимо- 
действия, наметили перспек- 
тивы сотрудничества по этому 
направлению с учётом нацио- 
нальных интересов и приори- 
тетов двух государств. Кроме 
того, Татьяна Шевцова от име- 
ни Министерства обороны РФ 
и себя лично поздравила фи- 
нансовую службу вооружённых 
сил Белоруссии, которая отме- 
чает 100-летний юбилей. 

По словам Татьяны Шев- 
цовой, военные финансисты 
двух стран, решая задачи фи- 
нансирования и исполнения 
бюджета, вносят свой вклад 
в повышение возможностей 
вооружённых сил по обеспе- 
чению военной безопасности 
Союзного государства. «Фи- 
нансовые службы вооружён- 
ных сил наших государств 
регулярно проводят меро- 
приятия по обмену опытом, 
что, безусловно, способству- 
ст дальнейшему развитию 
дружественных отношений 
между вооружёнными силами 
России и Белоруссии», — от- 
метила заместитель министра 
обороны РФ. 


Военнослужащие, направленные в районы 
полуострова, оказавшиеся под ударом стихии, 


не оставят людей в беде 


Александр ПИНЧУК * 


Минобороны России нарастило’ группи- 
ровку, задействованную для оказания 
помощи жителям Республики Крым, по- 
страдавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной продолжительными 
ливиями. Армия выполняет там широкий 
круг задач: от расчистки завалов до под- 
воза воды и продуктов. 


В Ялте и Керчи устраняют последствия 
мошных ливней, обрушившихся на Крым 
в течение последних нескольких дней. Для 
оказания помощи пострадавшим населён- 
ным пунктам группировка сил Черно- 
морского флота усилена до 1,5 тысячи 
человек и свыше 120 единиц автомобиль- 
ной и специальной техники. 

За два дня в городе-герое Керчи мо- 
бильный отряд ЧФ очистил более 110 
частных домовладений и свыше двух ки- 
лометров ливневых канализаций. В насто- 
ящес время военнослужащие группировки 
Минобороны России в Республике Крым 
продолжают выполнять задачи по ликви- 
дации последствий паводка. В частности, 
военнослужащие армейского корпуса ЧФ 
приступили к очистке нового района, ко- 
торый находился в зоне подтопления. Его 
площадь составляет около 20 гектаров. 
Кроме того, необходимо очистить поряд- 
ка 50 домов и придомовых территорий, а 
также около километра ливневых кана- 
лизаций. Личный состав оказывает всю 
необходимую помощь местным жителям: 
выносит испорченную мебель, откачивает 
воду из домов и придомовых территорий, 
вытаскивает затопленные машины из гря- 
зи. Нередко военнослужащим на своих 
плечах приходится переносить местных 
жителей, так как вода в некоторых местах 
полностью ещё не ушла. 

В состав мобильных отрядов, выпол- 
няющих задачи по ликвидации послед- 
ствий, входят большегрузные автомобили 
повышенной проходимости, автомобиль- 
ные цистерны для подвоза питьевой воды, 
инженерная техника. 


Мобильные отряды, которые при- 
были в города Ялта, Керчь и н.п. Олива, 
сразу приступили к выполнению задач 
во взаимодействии с межведомствен- 
ным оперативным штабом по ликвида- 
ции последствий чрезвычайной ситуа- 
ции, созданного властями полуострова. 

Военнослужащие Черноморского 
флота также осуществляют подвоз пи- 
тьевой воды и продуктов первой необ- 
ходимости, расчищают завалы, помога- 
ют в очистке домовладений и перевозке 
личных вещей жителей. 

— Затопило всё, весь двор, — рас 
сказывает житель Керчи Владимир 
Булатов. — Воды было почти по грудь. 
«Потонули» машины, а дома вся ме- 
бель и результаты ремонта пришли 
в негодность. Уже три дня пытаемся 
справиться с осевшей грязью. Спаси- 
бо военным, которые приехали к нам и 
помогают нормализовать нашу жизнь. 
Без военнослужащих мы бы и за год не 
управились, не смогли бы расчистить 
эту грязь. 

Ранее с просьбой об оказании по- 
мощи к командованию Черноморского 
флота обратилось руководство Крыма. 

— Выделение личного состава про- 
изошло после обращения администра- 
ции Крыма. В Керчи выделено более 
200 человек. Они заняты уборкой мусо- 
ра, разборкой завалов, — прокомменти- 
ровал происходящее на своём участке 
полуострова старший мобильного от- 
ряда от Черноморского флота по ликви- 
дации последствий в Керчи полковник 
Виктор Сигов. 

Из-за ненастья в Крыму были эваку- 
ированы около 1800 человек, свыше 100 
из них остаются в пунктах временного 
пребывания. 18 человек пострадали, 
один житель погиб, ещё один числится 
пропавшим без вести. Подтопленными 
оказались сотни домов и десятки улиц, 
в Ялте смыло пляжи, город более чем на 
сутки остался без централизованной по- 
дачи питьевой воды. Масштаб ущерба, 
нанесённого стихией, уточняется. 


Фемдизельсработает на перспективу 


бронеавтомобилей 
в Воздушно-десантные войс 


сяце начнутся серийные поставки 
«Тайфун-ВДВ» 


но-конструкторских работ «Рекон- 
струкция» проходит этап предвари- 
тельных испытаний МТ-ЛБ в двух 


Предприятие осуществляет серийные поставки и проводит опытно-конструкторские 
работы в интересах Минобороны 


Юрий АВДЕЕВ 


Заместитель министра обороны 
Алексей Криворучко проверил ход вы- 
полиения гособороизаказа па пред- 
приятии «Ремдизель в Набережных 
Челнах, а также посетил ряд про- 
мышленных предприятий города. 
В ходе визита замминистра военного 
ведомства осмотрел производствен- 
ные мощиости предприятия. 


Такой интерес к предприятию 
в Набережных Челнах не случаен. 
«Ремдизель» выпускает технику 
для Вооружённых Сил. В основ- 
ном это бронеавтомобили линей- 
ки «Тайфун». Объём гособоронза- 
каза на предприятии составляет 
93 процента. В среднем в год за- 
вод изготавливает около 300 бро- 
немашин, в 2020 году, например, 
«Ремдизель» выпустил 250 машин 
для нужд Минобороны. 

В одном из цехов на участке 
доводки и испытаний была раз- 
мещена статическая экспозиция 
образцов автомобильной продук- 
ции, выпускаемой предприятием, 
а также разрабатываемой в рамках 
опытно-конструкторских работ по 
контрактам с Минобороны. 

На демонстрационной площад- 
ке Алексей Криворучко обсудил 
с руководством завода ход вы- 
полнения запланированных работ 
в рамках государственного оборон- 
ного заказа и Государственной про- 
граммы вооружения. Особой темой 
стали проводимые на предприятии 


работы по импортозамещению 
комплектующих. 
Стопроцентного импортоза- 


мещения на предприятии не пла- 
нируется. И, говоря откровенно, 
такого показателя невозможно 
достичь. Даже во времена поздне- 
го СССР отечественная промыш- 
ленность не имела возможности 
обеспечить поставки всей продук- 
ции полностью из отечественных 
комплектующих. 


Начальник военного представи- 
тельства подполковник Владимир 
Куимов рассказал: сегодня выпуска- 
емые предприятием бронированные 
автомобили уже на 70 процентов 
состоят из российских комплекту- 
ющих. Сейчас на предприятии идёт 
процесс реализации программы им- 
портозамещения. Всё намеченное 
выполняется в установленные сроки. 

— Основные компоненты, кото- 
рые на данный момент должны быть 
российского производства, опреде- 
лены. Это колбса, сталь, электрон- 
но-компонентная база. Основные 
стратегические материалы должны 
быть импортозамещены, — отметил 
главный конструктор АО «Ремди- 
зель» Игорь Захарович, отвечая на 
вопросы журналистов. 

Уже имеется хороший пример 
успешной реализации этой про- 


граммы. Научно-технический центр 
«Кама» разработал для отечественных 
бронеавтомобилей колёса «Кама- 
НУ401». Они оснащены боестойкой 
вставкой, которая крепится непо- 
средственно на обод колёсного дис- 
ка. Такое конструктивное решение 
позволяет автомобилю продолжать 
движение даже на колёсах с полно- 
стью вышедшим из шин воздухом. 
При этом колбса обеспечивают опре- 
делённую противоминную защиту: 

Новые колёса предназначены 
для всех бронированных авто- 
мобилей, выпускаемых заводом. 
После успешного завершения 
госиспытаний машины начнут 
комплектоваться такими колёса- 
мис 2022 года. Однако не исклю- 
чено, что первая партия техники 
с этой новинкой поступит в вой- 
ска до конца текущего года. 


Новую «обувку» ожидает семей- 
ство машин, сконструированных на 
основе бронированного автомобиля 
«Тайфун» (К-4386) с колёсной фор- 
мулой 4х4. Оно прирастает новинка- 
ми ежегодно. Недавно завершились 
государственные испытания броне- 
автомобиля «Тайфун-ВДВ» (К-4386 
ВДВ), вооружённого 30-мм пушкой. 


На основе «десантника» в инте- 
ресах одного из управлений Мин- 
обороны спроектирован бронеав- 
томобиль «Напарник», имеющий 
в качестве вооружения крупнока- 
либерный пулемёт. Это более со- 
временное и более защищённое 
средство, предназначенное для вы- 
полнения задач по сопровождению 
колонн. Первую партию новейших 
бронеавтомобилей сопровождения 
«Напарник» в количестве 1 машин 
заказчик получит в этом году. 

В настоящее время по действу- 
ющему контракту с Минобороны 
завод активно изготавливает более 
50 защищённых санитарных авто- 
мобилей «Линза». Данная моди- 
фикация, разработанная также на 
базе «Тайфуна», предназначена для 
поиска, сбора и вывоза раненых 
с поля боя и из очагов массовых са- 
‘нитарных потерь. Масса снаряжён- 
ной автомашины составляет более 
15 тонн. Имеющееся бронирование 
обеспечивает защиту экипажа и 
перевозимых раненых от бронебой- 
ных пуль из винтовочного патрона 
7,62х54, а также от осколков. 

Бронеавтомобили «Линза» пла- 
‘нирустся поставить в медицинские 
подразделения мотострелковых ча- 
стей и Воздушно-десантных войск. 

Замглавы военного ведомства 
заслушал доклад заводчан о подго- 
товительной работе к государствен- 
ным испытаниям новейшего уни- 
версального минного заградителя 
К-4386 «Клеш», также созданного 
на базе «Тайфун-ВДВ». Помимо 
этого, Алексею Криворучко доло- 
жили о ходе работ по другим про- 
ектам в рамках выполнения гос- 
оборонзаказа этого года. 


В следующем месяце начнутся серийные 
поставки бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» 
в Воздушно-десантные войска 


Заместитель министра обороны 
уточнил, насколько выдерживается 
график работ по этому проекту. Ру- 
ководство завода заверило Алексея 
Криворучко, что в следующем ме- 


На заводе по контракту с во- 
енным ведомством обретают вто- 
рую жизнь многоцелевые тягачи 
лёгкого бронирования (МТ-ЛБ). 
В настоящее время в рамках опыт- 


модернизационных вариантах. 

Легендарная «мотолыга», разра- 
ботанная в 1960-х годах, имеет со- 
лидный модернизационный запас. 
Благодаря современным техноло- 
тиям и техническим возможностям 
после ремонта, сопряжённого с мо- 
дернизацией, она ещё как минимум 
полтора-два десятилетия останется 
в боевом строю. 

Главный конструктор АО «Рем- 
дизель» заверил заместителя мини- 
стра обороны, что результаты уже 
проведённой части испытаний по- 
зволяют утверждать — в следующем 
году машина выйдет на государ- 
ственные испытания. 

Практически всю продукто- 
вую линейку завода можно будет 
увидеть на Международном во- 
енно-техническом форуме «Ар- 
мия-2021», который откроется 
в августе. При этом сейчас про- 
рабатываются организационные 
вопросы, связанные с демонстра- 
цией как минимум трёх новейших 
разработок предприятия. 

За рамками программы рабочей 
поездки Алексей Криворучко посе- 
тил ряд гражданских предприятий 
по приглашениям их руководства. 
Он ознакомился с новой разработ- 
кой завода двигателей. Кроме это- 
го, военную делегацию провели по 
производственным площадкам кон- 
вейера и цеха сборки грузовых авто- 
мобилей гражданского назначения. 

На специальной испытатель- 
ной площадке научно-техниче- 
ского центра состоялся динами- 
ческий показ бронеавтомобиля 
«Тайфун-ПВО». Был представлен 
и прототип тяжёлого вездехода 
КамАЗ-6355 «Арктика» с колёсной 
формулой 8х8. Машина спроекти- 
рована с учётом её эксплуатации 
в условиях Крайнего Севера. 

Алексей Криворучко восполь- 
зовался случаем и сам сел за руль 
КамАЗа — седельного тягача, чтобы 
практически ознакомиться с его 
новшествами. После этого у него 
состоялась продолжительная бесе- 
да с разработчиками машины. Ана- 
логичную машину в войсках на- 
зывают «танковозом». Этот типаж 
в наше время очень востребован. 
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ПОСТУПАТЕЛЬНО 


Служить Отечествузащищать Родину и народ>- 


УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ -— 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 


Торжественная церемония вру- 
чения дипломов выпускникам глав- 
ного военного вуза страны — Воен- 
ной академии Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Фе- 
дерации прошла в минувшую пят- 
ницу 

Начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Фе- 


=: 
а 


дерации — первый заместитель ми- 
нистра обороны РФ генерал армии 
Валерий Герасимов поздравил ко- 
мандование и научно-педагогиче- 
ский состав с очередным выпуском 
высококвалифицированных воен- 
ных специалистов, а всех выпуск- 
ников — с успешным завершением 
обучения. Кроме того, он передал 
поздравления от министра обороны 
генерала армии Сергея Шойгу. 
Выступая на церемонии, гене- 
рал армии Валерий Герасимов пре- 
жде всего дал оценку сложившейся 
к настоящему времени обстановке. 
«Военно-политическая обстановка 
в мире остаётся напряжённой, — 
констатировал он. — Не снижается 
военная активность НАТО вблизи 
российских границ. Продолжаются 
вооружённые конфликты, сохра- 


‘шли обучение несколькотысяч ино- 
странных военных специалистов из 
дружественных стран. Вот и в этот 
торжественный день в общем строю 
выпускников стояли вместе с наши- 
ми старшими офицерами и генера- 
лами представители вооружённых 
сил иностранных государств, с ко- 
торыми Российскую Федерацию, 
как отметил генерал армии Вале- 
рий Герасимов, объединяют общие 
приоритеты — добрососелство, вза- 
имное доверие, взаимовыгодное 


сотрудничество, региональная ста- 
бильность. 

Начальник Генерального шта- 
ба Вооружённых Сил РФ выразил 
уверенность, что с этими государ- 
ствами у России сохранятся единый 
вектор и динамика отношений в во- 
енной сфере, а количество совмест- 
ных мероприятий международного 
военного сотрудничества увеличит- 
ся. Он поблагодарил личный состав 
академии за сохранение и приумно- 
жение её традиций и высокий про- 
фессионализм. 

В свою очередь, начальник Во- 
еннойакадемии Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ генерал-пол- 
ковник Владимир Зарудницкий на 
торжественной церемонии вруче- 
ния дипломов выпускникам ВАГШ 
отметил, что коллектив военного 


Впереди у вас очень интересная, полная 
творчества и инициативы офицерская служба. 
Вас ждёт немало испытаний, но в служении 
Родине лёгкой дороги не бывает 


няется угроза со стороны междуна- 
родного терроризма. Военная сила 
всё чаще становится инструментом 
решения международных проблем. 
‘Современные опасности и угрозы 
Российской Федерации требуют 
новых подходов к обеспечению на- 
циональной безопасности, обороны 
страны и строительству Вооружён- 
ных Сил». 

По словам начальника Гене- 
‘рального штаба, «важным звеном в 
этом процессе является подготовка 
военных кадров стратегического 
уровня, получающих образование 
в ведущем военно-учебном заведе- 
нии страны — Военной академии 
Генерального штаба». 

«Выпускников академии всегда 
отличали высокий профессиона- 
лизм, широкий военный кругозор, 
развитые способности к аналити- 
ческой работе и принятию всесто- 
ронне обоснованных решений», —с 
удовлетворением — констатировал 
генерал армии Валерий Герасимов. 
Он сообщил, что за 189 лет в стенах 
Военной академии Генерального 
штаба подготовлено более 25 тысяч 
генералов, адмиралов и офицеров 
для Вооружённых Сил нашей стра- 
ны. Кроме того, в академии про- 


вуза старался создать выпускникам 
все условия для успешного освоения 
ими военной науки на качественно 
новом уровне. 

«Мы вместе с вами прошли все 
трудности, в том числе созданные 
непростыми условиями пандемии, 
— напомнил он. — Несмотря ни 
на что, в ходе обучения вы имели 
возможность раскрыть весь свой 
творческий потенциал, по-новому 
оценить проблемные вопросы не 
только по подготовке органов во- 
енного управления и войск, но и 
по обеспечению национальной без- 
опасности государства в целом». 

Лучшим выпускникам в ходе 
‘церемонии впервые вручены меда- 
ли «За отличное окончание Воен- 
ной академии Генерального штаба». 
Медаль имеет две степени. Первой, 
золотой, удостаиваются военнос- 
лужащие, сдавшие все экзамены, 
зачёты и итоговые аттестационные 
испытания с оценкой «отлично». 
Серебряной медалью второй сте- 
пени награждаются выпускники, 
получившие наряду с отличными 
оценками не более 30 процентов 
оценок «хорошо». Медаль изготов- 
лена на основе исторических об- 
разцов императорской академии. 


На её лицевой стороне — изображе- 
ние женской фигуры, возлагающей 
лавровый венок на голову колено- 
преклонённого воина. По кругу — 
рельефная надпись: «Достойному в 
науках». 


ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ 
В Военной академии Ракетных 


войск стратегического назначения 
имени Петра Великого в подмо- 


сковной Балашихе состоялась тор- 
жественная церемония 189-го вы- 
пуска офицеров. 

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель министра обо- 


роны Российской Федерации Рус- 
лан Цаликов, командующий РВСН 
генерал-полковник Сергей Карака- 
ев и руководство академии. 

Первый заместитель министра 
обороны поздравил выпускников, 
пожелав им крепкого здоровья и 
успехов в офицерской карьере. 

— Для тех, кто получил высокую 
оценку в виде красного диплома и 
золотых медалей, для всех осталь- 
ных, успешно окончивших вуз, для 
профессорско-преподавательского 
состава этот день — знаменательный 
и особенный. Он дал путёвку в офи- 
церскую жизнь многим молодым 
людям, избравшим путь служения 
Родине в одном из самых мощ- 
ных, самых главных подразделении 
Российской армии, — обратился к 
выпускникам первый заместитель 
министра обороны. — Поручаю вам 


охранять своё здоровье, заботиться 
ио себе, и о личном составе, кото- 
рый будет в вашем подчинении. 

Он лично вручил золотые ме- 
дали и дипломы с отличием 10 слу- 
шателям и семи лейтенантам — вы- 
пускникам академии. 

В этом году академия выпустила 
более 240 офицеров. Более 50 из них 
‘награждены медалями Миноборо- 
ны России «За отличное окончание 
военного образовательного учреж- 
дения высшего образования Мини- 
стерства обороны РФ». 

Теперь большинство выпускни- 
ков продолжат проходить военную 
службу в РВСН в различных уголках 
‘нашей страны. 

Академия РВСН имени Петра 
Великого — это многоуровневое 
командно-политехническое — выс- 
шее учебное заведение, крупный 
научно-исследовательский центр 
в области военных и технических 
наук. Здесь осуществляется под- 


Военного института физической 
культуры. 

‘Статс-секретарь — заместитель 
министра обороны России Нико- 
лай Панков принял участие в тор- 
ъжественной церемонии 137-го вы- 
пуска. 

Дипломы об окончании вуза и 
нагрудные знаки о высшем обра- 
зовании получили более 100 лейте- 
нантов, в том числе 17 представите- 
лей вооружённых сил иностранных 
государств. 

Николай Панков пожелал вы- 
пускникам стать преемниками и 
продолжателями — многовековых 
традиций и подвигов, служить Оте- 
честву, защищать свою Родину и 
свой народ. 

«Вы, товарищи лейтенанты, 
должны помнить, что настоящий 
офицер обязан не просто добросо- 
вестно выполнять свой долг — он 
должен любитьармию, быть внима- 
тельным и благородным по отноше- 


За 189 лет в стенах Военной академии 
Генерального штаба подготовлено более 25 
тысяч генералов, адмиралов и офицеров для 
Вооружённых Сил нашей страны 


готовка офицерских кадров более 
чем по 20 специальностям и специ- 
ализациям по программам полной 
военно-специальной и высшей опе- 
ративно-тактической подготовки, 
переподготовка и повышение ква- 
лификации военных и научно-педа- 
гогических кадров. 

Ежегодно академией выпол- 
няется свыше 200 научно-иссле- 
довательских работ и оперативных 
заданий в интересах Генерального 
штаба Вооружённых Сил России, 
Национального центра управления 
обороной Российской Федерации, 
главных и центральных управле- 
ний, служб и департаментов Мин- 


обороны России, РВСН и других 
организаций. 


В ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 


Пожалуй, самой красочной ста- 
ла церемония выпуска офицеров 
Военного института физической 
культуры. 

По сложившейся более чем 
вековой традиции важнейшие 
воинские ритуалы института 
проводятся в исторически памят- 
ных местах Санкт-Петербурга. 
Выпуск молодых офицеров на 
Соборной площади в Петропав- 
ловской крепости знаменателен 
тем, что именно здесь в июне 
1910 года состоялся первый вы- 
пуск Главной гимнастическо- 
фехтовальной школы — будущего 


нию к своим подчинённым, считать 
службу в Вооружённых Силах делом 
всей своей жизни, — напутствовал 
выпускников статс-секретарь — за- 
меститель министра обороны Рос- 
сии. — С честью и достоинством 
несите высокое звание офицера 
Российской армии, дорожите своей 
принадлежностью к офицерскому 
корпусу. 

Примечательно, что Министер- 
ство обороны РФ возродило тра- 
дицию награждения выпускников 
нагрудным знаком Главной гим- 
‘настическо-фехтовальной школы. 
Этот знак был утверждён импера- 
тором Николаем П в 1911 году. Им 


награждались офицеры, успешно 
окончившие курс Главной гимна- 
стическо-фехтовальной — школы. 
Выпускники 2021 года стали первы- 
ми, кто получил такой знак. 


ТВОРЦЫ ДУХОВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АРМИИ 
И ФЛОТА 


Из стен Военного университета 
Министерства обороны России к 
местам дальнейшего прохождения 
военной службы направились без 
малого 700 офицеров. 

Нынешняя церемония выпуска 
офицеров из высшей военной гума- 
‘нитарной школы нашего Отечества, 
‘базового вуза по подготовке специа- 
листов гуманитарного профиля для 
стран Содружества и других госу- 
дарств, уникальна. Впервые в исто- 


рии прославленного вуза она про- 
ходила на Соборной площади перед 
Главным храмом Вооружённых Сил. 

С напутственными словами к 
выпускникам обратился замести- 
тель министра обороны РФ — на- 
чальник Главного военно-полити- 
ческого управления Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковник Андрей 
Картаполов. передав поздравления 
от главы военного ведомства и Кол- 
легии Министерства обороны РФ. 

— Впереди у вас очень интерес- 
ная, полная творчества и инициа- 
тивы офицерская служба. Вас ждёт 
‘немало испытаний, но в служении 
Родине лёгкой дороги не бывает. 
Идите по ней твёрдо, уверенно, с 
сознанием своего высокого при- 
звания — быть творцами духовного 
потенциала армии и флота, — под- 
черкнул заместитель министра обо- 
роны. 

В этом году ведомственной ме- 
дали «За отличное окончание воен- 
ного образовательного учреждения 
высшего профессионального об- 
разования Министерства обороны 
Российской Федерации» были удо- 
стоены 19 выпускников. Почётную 
награду каждому из них генерал- 
полковник Андрей Картаполов вру- 
чил лично. 

Помимо этого, специального 
памятного подарка за усердие, вы- 
сокие моральные качества, отличи: 
в учёбе был удостоен лейтенант Ф& 
дор Никулин, выпускник факультс- 
та военно-политической работы и 
журналистики. Несколько месяцев 
назад он одержал победу в попу- 
лярном капитал-шоу «Поле чудес». 
Призы он передал столичному Цен- 
тру содействия семейному воспита- 
нию имени ГИ. Россолимо, своим 
примером показав, что настоящий 
защитник обладает горячим серд- 
цем. 


С МЕЧТОЙ О ЗВЁЗДАХ 
НА ПОГОНАХ 


Более 470 лейтенантов и пра- 
порщиков выпустилось из Рязан- 
ского гвардейского высшего воз- 
душно-десантного командного 
училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. 

Выпускников — легендарного 
учебного заведения поздравили 
заместитель министра обороны — 
руководитель Аппарата министра 
обороны РФ генерал-полковник 
Юрий Садовенко, командующий 
Воздушно-десантными  войска- 
ми генерал-полковник Андрей 
Сердюков и заместитель коман- 
дующего ВДВ генерал-майор 
Анатолий Концевой. 

В начале торжественной цере- 
монии генерал-полковник Юрий 
Садовенко передал выпускни- 
кам, командному и профессор- 
ско-преподавательскому составу 
училища поздравление от имени 
министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу. В нём глава 
ведомства выразил уверенность, 
что знания, приобретённые в сте- 
нах легендарного вуза «крылатой 
пехоты», станут для нынешнего 
поколения гвардейцев-десантни- 
ков надёжной опорой преданно- 
му служению Родине и позволят 
эффективно решать задачи по 
отстаиванию национальной без- 
опасности. 

Среди выпускников более 
120 человек имеют дипломы с от- 
личием. 21 лейтенанту, в числе 
которых двое военнослужащих- 
иностранцев, генерал-полковник 
Юрий Садовенко вручил золотые 
медали за отличное окончание 
военного образовательного уч- 
реждения. Офицерские звания 
после завершения обучения по 
специальности «Применение 
подразделений связи ВДВ» при- 
своили и 14 девушкам-десантни- 
цам. 

Как подчеркнул командую- 
щий ВДВ генерал-полковник Ан- 
дрей Сердюков, молодым офице- 
рам-десантникам ещё предстоит 
пройти путь становления в вой- 
сках, добиться уважения своих 
подчинённых, стать настоящими 
профессионалами своего дела и, 


КРАСНАЯ ЗВЕЗАА 
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возможно, пополнить список вы- 
дающихся выпускников училища. 


ИХ ЖДУТ В ВОЙСКАХ 


В Вольском филиале Военной 
академии материально-техническо- 
го обеспечения имени генерала ар- 
мии А.В. Хрулёва в торжественной 
обстановке более 300 российских 
выпускников, а также 46 представи- 
телей иностранных армий получили 
дипломы об окончании обучения 
одного из самых престижных рос- 
‘сийских военных вузов. 

На церемонии присутствовал за- 
меститель министра обороны генерал 
армии Дмитрий Булгаков, выпускник. 
Вольского высшего военного учили- 
ща тыла 1976 года. Он лично поздра- 
вил и вручил дипломы, медали и на- 
грудные знаки особо отличившимся 
военнослужащим. В нынешнем году 
47 выпускников филиала Военной 
академии МТО в Вольске завершили 
‘учёбу с отличием, один лейтенант за 
блестящие результаты был удостоен 
золотой медали. 

«В армии и на флоте наши вы- 
пускники — это хорошо подготов- 
ленные современного уровня спе- 
циалисты, способные применять в 
самых сложных условиях устойчи- 
вые навыки и прочные знания, по- 
лученные в вузе», — отметил генерал 
армии Дмитрий Булгаков в привет- 
ственном слове. 

«Выпуск из родного вуза — это 
на всю жизнь запоминающееся со- 
бытие! Здесь вы получили достойное 
современное образование, расши- 
рили свою эрудицию и профессио- 
нальный кругозор, стали сильными 
физически, а главное — духовно. 
‘Сегодня наша армия — гордость Рос- 
сии! Она сильна современной техни- 
кой и вооружением, она мобильна 
и хорошо оснащена. И всё это мы 
можем иметь только при наличии 
профессиональных, образованных 
военных кадров. А вы — это достой- 
ная их когорта! Вас ждут в войсках, 
и мы верим в каждого из вас} — на- 
путствовал заместитель министра 
обороны выпускников 2021 года, 
добавив, что 45 лет назад, в такой 
же летний день, он и его товарищи, 
которым вручили лейтенантские по- 
гоны, были уверены, что окончили 
‘лучший военный вуз в стране. 


ПО ДОЛГУ ОФИЦЕРА И ВРАЧА 


В Военно-медицинской акаде- 
мии имени С.М. Кирова в Санкт- 
Петербурге 1300 выпускникам вру- 
чили дипломы. 

Торжественная церемония со- 
стоялась в историческом парке на 
территории академии. Поздравили 
выпускников заместитель министра 
обороны РФ Тимур Иванов, на- 
чальник Главного военно-медицин- 
ского управления Минобороны РФ 
Дмитрий Тришкин, начальник Во- 
енно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова генерал-майор меди- 
цинской службы Евгений Крюков, 
командование и профессорско-пре- 
подавательский состав. 

Новоиспечённые — лейтенанты 
медицинской службы — более 400 че- 


ловек — прошли подготовку по раз- 
ным направлениям: лечебное дело, 
фармация, стоматология и медико- 
профилактическое дело. В их числе 
22 медалиста, 88 вручены дипломы с 
отличием. Кроме того, в нынешнем 
выпуске 26 магистров, 27 адъюнктов 
и аспирантов, 463 военных и граж- 
данских ординатора, 56 медсестёр, 
220 студентов факультета граждан- 
ских медицинских специалистов. 
Дипломы получили и 110 выпуск- 
ников факультета подготовки врачей. 
для армий иностранных государств 
— это представители 18 стран. 
Лучшим выпускникам дипло- 
мы вручил заместитель министра 
обороны РФ Тимур Иванов. поже- 
лав достойно нести высокое звание 
офицера и уважаемый статус врача. 
Он выразил уверенность, что знания 
и навыки, приобретённые в стенах 
академии, позволят успешно решать 
профессиональные задачи. 
Подготовка к выпускным экза- 
менам в этом году имела свои осо- 
бенности: слушатели, курсанты и 
студенты принимали активное уча- 
стие в противоэпидемических меро- 
приятиях, связанных с СОУТО-19, в 
том числе в лечении гражданского 
населения в различных медицин- 
ских учреждениях страны, включая 
временный мобильный госпиталь 
Минобороны РФ в подмосковном 
парке «Патриот». Параллельно шло 
дистанционное обучение и подго- 
товка к государственным экзаме- 
нам. Большинство из работавших 
В «красной зоне» были награждены 


медалью Министерства обороны РФ 
«За борьбу с пандемией СОМО-19%. 


ВЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 
ОБСТАНОВКИ 


Традиционное для моряков по- 
здравление прозвучало на Якорной 
площади города воинской и морской 


славы — Кронштадта. Здесь состоя- 
лась торжественная церемония вру- 
чения, помимо погон и дипломов об 
‘окончании высших военно-морских 


учебных заведений Военного учеб- 
но-научного центра Военно-Мор- 
ского Флота «Военно-морская ака- 


демия имени Н. Г. Кузнецова», ещё 
и кортиков. В строю можно было 
наблюдать свыше 800 выпускников. 
Открыли торжественную церемо- 
нию выпуска офицеров три выстре- 
ла салютного орудия с корабля Ле- 
нинградской военно-морской базы 
и звон колоколов Кронштадтского 
Морского собора. 


Права получить документ об 
успешном окончании военно-мор- 
ского вуза лично из рук главно- 
командующег ВМФ адмирала 


Николая Евменова удостоились ме- 
далисты и отличники учёбы. 
На плацу Калининградского фи- 


лиала ВУНЦ ВМФ «Военно-мор- 
ская академия» прошла торжествен- 
ная церемония выпуска офицеров 
Военно-Морского Флота России. 
Из 120 выпускников 2021 года 
четыре курсанта окончили филиал с 
отличием и медалью Министерства 
обороны «За отличное окончание 
вуза», 19 выпускников получили 


красный диплом, шесть курсантов за 
время обучения прошли профессио- 
‘нальную переподготовку и получили 
второй диплом военного перевод- 


чика. 12 курсантов-девушек также 
получили лейтенантские погоны и 
кортики. 

Более 80 процентов  вы- 
пускников продолжат службу на 
кораблях, подводных лодках и в ча- 
стях Военно-Морского Флота Рос- 
сии. Оставшиеся будут направлены 
служить в соединения Погранично- 
го управления ФСБ и в другие виды 
и рода войск. 

Торжественный 71-й выпуск 
лейтенантов и мичманов состоялся 
в Черноморском высшем военно- 
морском училище имени П.С. На- 
химова в Севастополе. 

Мероприятие стало восьмым по 
счёту в новейшей истории военно- 


тели. Дипломы об окончании вуза и 
нагрудные знаки о высшем образо- 
вании получили также представители 
более 10 иностранных государств, 
которые теперь отправятся служить 
в родные страны. 14 выпускников 
окончили ВА РХБ защиты с золотой 
медалью. Диплом с отличием — в ру- 
ках у 40 человек. 

На площади Ленина в Санкт- 
Петербурге состоялась  торже- 
ственная церемония, посвящённая 
191-му выпуску офицеров Михай- 
ловской военной артиллерийской 
академии. Они пополнят ряды Во- 
оружённых Сил Российской Феде- 
рации и иностранных государств. 
Академия обучила и воспитала 
‘почти 600 квалифицированных спе- 
циалистов трёх уровней обучения. 
Учёба в авторитетном центре ракет- 
‘но-артиллерийского образования и 
науки в нашей стране и за рубежом 
по принципу опережающей подго- 
товки сформировала необходимые 
личностные качества выпускников 
для военно-профессиональной де- 
ятельности и выполнения задач по 
предназначению в любых условиях 
обстановки. 

Гордость 191-го выпуска — 
25 офицеров, завершивших обучение 
с медалью «За отличное окончание 
военного образовательного учреж- 
дения высшего профессионального 
образования Министерства обороны 
Российской Федерации» и дипло- 
мом с отличием. 104 выпускника 
окончили академию с дипломом с 
отличием. 

В Военной академии связи 
имени Маршала Советского Со- 
юза С.М. Будённого прошла торже- 
ственная церемония, посвящённая 
121-му выпуску офицеров. 

Без малого 700 выпускников 
прошли обучение по програм- 
мам магистратуры и специалитета. 
84 офицера окончили обучение с ди- 
пломом с отличием, 38 — с медалью. 
За годы учёбы слушатели и курсанты 
также приобрели опыт военно-на- 
учной, исследовательской, рацио- 
‘нализаторской и изобретательской 
работы. Только в течение этого 


Новоиспечённые лейтенанты медицинской 
службы — более 400 человек — прошли 
подготовку по разным направлениям: лечебное 
дело, фармация, стоматология и медико- 


профилактическое дело 


морского вуза. В этом году стены 
училища покидают 190 молодых 
офицеров и 29 мичманов, при этом 
пять выпускников получили ди- 
пломы с отличием, а один лейте- 
‘нант был удостоен золотой медали. 

Свои первые офицерские погоны 
в субботу надели около 200 выпуск- 
ников Военной академии радиаци- 
онной, химической и биологической 
защиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко в Костроме. 
Всего же в этот день, выстроившись 
на плацу, принимали поздравления 
в связи с окончанием вуза более 300 
человек, в числе которых и слуша- 


учебного года новаторы участвовали 
в двух международных выставках, 
по результатам которых удостоены 
‘шестнадцати золотых, пяти серебря- 
ных, трёх бронзовых медалей и трёх 
Гран-при. Выпускники оформили 
143 рационализаторских предложе- 
ния и 151 свидетельство о регистра- 
ции программ для ЭВМ и баз дан- 
ных. 

В продолжение традиции ака- 
демии по высадке деревьев выпуск- 
никами 2021 года проведён ритуал 
посадки 20 саженцев голубой сли на 
месте планируемой Аллеи Героев Во- 
енной академии связи. 


я ПУЛЬС ДНЯ 
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Достойно обеспечат военную безопасность России 


День выпуска из военного учебного заведения не забывается никогда 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ х 


Санкт-Петербург, — Владивосток, 
Тверь, Смоленск, Помень, подмосков- 
ный Серпухов — во всех этих городах 
мипувшая суббота была ознаменова- 
на красочными церемониями, посвя- 
щёнными офицерским выпускам. За 
годы учёбы, проявив настойчивость 
и целеустремлённость, молодые лей- 
тенанты и старшие офицеры, за- 
вершивиие обучение по программам 
специалистов с высшей военной опе- 
`ративно-тактической подготовкой, 
приобрели надёжный багаж знаний 
и навыки мастерства, необходимые 
для решения задач по’ обеспечению 
военной безопасности и обороноспо- 
собности государства. В’ условиях 
появления новых вызовов и угроз 
полученные компетенции управлен- 
ческой, эксплуатационной и других 
видов деятельности позволят им об- 
`разцово выполнять свои служебные 
обязанности, быть для подчинённых 
примером верности воинскому долгу 
и присяге. 


Из стен Военной академии 
воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Со- 
юза Г.К. Жукова (Тверь) выпусти- 
лось более 300 лейтенантов, из их 
числа более 60 представителей 
иностранных государств. Также 
впервые в истории академии про- 
шёл выпуск девушек. 

Заместитель  главнокоманду- 
ющего Воздушно-космическими 
силами Российской Федерации — 
командующий Войсками  про- 
тивовоздушной и противоракет- 
ной обороны генерал-полковник 
Юрий Грехов поздравил выпуск- 
ников с успешным завершением 
обучения и пожелал скорейшего 


управления». Одной из девушек, 
окончивших академию с золотой 
медалью, лейтенанту Анне Шоро- 
мовой во время мероприятия были 
вручены ключи от квартиры. 

За высокие показатели в учёбе, 
примерную воинскую дисциплину, 
активную научную и обществен- 
ную работу в Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского 
(Санкт-Петербург) 205 выпускни- 
кам в торжественной обстановке 
были вручены дипломы об окон- 
чании вуза с отличием. Из них 50 
лучших выпускников удостоены 
медали Министерства обороны 
Российской Федерации «За отлич- 


Выпускники 2021 года приобрели глубокие знания 
методических навыков и умений, которые они 

с достоинством будут нести и приумножать 

в своих воинских частях и соединениях 


прибытия в войска, отметив, что 
боеготовность и уровень подго- 
товки Воздушно-космических сил 
значительно улучшились. 

«Личный состав Воздушно- 
космических сил, следуя славным 
боевым традициям, сегодня с че- 
стью выполняет важнейшие задачи 
по обеспечению военной безопас- 
ности нашего государства. Полно- 
стью уверен, что и вы внесёте свой 
весомый вклад в обеспечение во- 
енной безопасности России», — от- 
метил генерал-полковник Юрий 
Грехов. 

20 выпускников получили золо- 
тые медали и более 40 — дипломы 
с отличием. Офицерские звания 
получили и 30 девушек-военно- 
служащих, окончивших академию 
по специальности «Эксплуата- 
ция автоматизированных систем 


ное окончание военного образова- 
тельного учреждения». 

(Со знаменательным событием 
выпускников поздравил команду- 
ющий космическими войсками — 
заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
тенерал-полковник Александр Го- 
ловко. «Сегодня особо торжествен- 
ный день. Из стен прославленной, 
богатой историей и традициями 
Военно-космической академии 
выходят и пополняют ряды Воору- 
жённых Сил Российской Федера- 
ции более тысячи выпускников. 
Это большой отряд высокоподго- 
товленных и грамотных специали- 
стов, которым предстоит осваивать, 
новейшую технику нового тыся- 
челетия, обеспечивать в будущем 
надёжную  обороноспособность 
нашего государства и вооружён- 


ных сил дружественных России 
государств. Уверен, что выпускни- 
ки академии будут с достоинством 
и честью нести высокое звание 
офицера-можайца», — подчеркнул 


генерал-полковник Александр 
Головко в своём обращении к вы- 
пускникам. 

По словам командующего, вы- 
сокий профессионализм, исполни- 
тельность и дисциплинированность, 
широкий кругозор и высокая общая 
культура выпускников академии 
соответствуют требованиям, предъ- 
являемым сегодня к защитникам 
Отечества. 


Состоялись выпуски в довузовских образовательных 
организациях Министерства обороны России 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ * 


Церемонии выпусков среди вос- 
питанников суворовских, нахи- 
мовских и кадетских училищ и 
корпусов прошли в Екатеринбурге, 
Уссурийске и Санкт-Петербурге. 
Уральские, дальневосточные и 
санкт-петербургские суворовцы, 
а также воспитанники Кадет- 
ского корпуса (спортивной школы) 
Военного института физической 
культуры уже могут готовиться 
к предстоящим вступительным 
испытаниям для поступления 
в высшие военные учебные заведе- 
ния: по традиции большая часть 
воспитанников впоследствии ста- 
новятся курсантами военных учи- 
лищ и академий. 


В Санкт-Петербургском су- 
воровском военном училище 
состоялся 65-й выпуск воспи- 
танников учебного заведения. 
Аттестаты и знаки об окончании 
училища суворовцам вручали 
командующий войсками Запад- 
ного военного округа генерал- 
полковник Александр Журав- 
лёв, участники боевых действий, 
а также представители главных и 
центральных управлений Мин- 
обороны России. 

Командующий войсками ЗВО 
выразил уверенность в высоком 
уровне подготовки суворовцев, 
пожелал им дальнейших успехов 
в обучении и построении карье- 
ры, поблагодарил преподаватель- 
ский состав училища за воспита- 
ние выпускников. 

В этом году училище окон- 
чили 63 суворовца, 18 из них — 
с золотой медалью. В церемонии 
выпуска приняли участие роди- 
тели суворовцев и выпускники 
прошлых лет. 


В завершающей части торже- 
ственного выпуска суворовцев 
состоялось музыкальное поздрав- 
ление выпускников с участием вос- 
питанниц Пансиона Минобороны 
России, а также творческих кол- 
лективов города. 

Торжественная церемония 
73-го выпуска воспитанников 
Екатеринбургского суворовского 
военного училища состоялась на 
площади Советской Армии у ме- 
мориального комплекса «Чёрный 
тюльпан». 

В церемонии приняли участие 
командующий войсками Централь- 
ного военного округа (ЦВО) гене- 
рал-полковник Александр Лапин, 
тлавный инспектор ЦВО генерал- 
полковник Николай Ткачёв, вете- 
‘ран Великой Отечественной войны 
Владимир Эккельман, генераль- 
ный директор АО «Уралтрансмаш» 
Дмитрий Семизоров, выпускник 
Свердловского суворовского воен- 
ного училища 1983 года, настоятель 
храма великомученика Георгия 


торжественный дены С надеждой 
и уверенностью мы провожаем во 
взрослую жизнь молодых людей, 
которые по праву заслужили своё 
первое звание «суворовец». Се- 
тодня открывается новая страни- 
ца вашей биографии — страница 
военной карьеры. Желаю вам по- 
ступить в высшие военные учеб- 
ные заведения, стать генералами 
и офицерами, чтобы в будущем 
приумножить мощь нашего Оте- 
чества! Уверен, что вы прослави- 
те почётное звание выпускника 
Екатеринбургского суворовского 
военного училища!» — сказал гене- 
рал-полковник Александр Лапин, 
обращаясь к суворовцам. 

От командования ЦВО гене- 
рал-полковник Александр Лапин 
вручил начальнику училища пол- 
ковнику Юрию Затонацкому в дар 
картину под названием «Чёрный 
тюльпан». 

После вручения аттестатов 
об образовании участники цере- 
монии возложили венки и цветы 


Большинству выпускников 
предстоит нести службу в космиче- 
ских войсках, где сегодня каждый 
третий офицер — выпускник Во- 
енно-космической академии. Им 
предстоит осваивать новейшие об- 
разцы вооружения, среди которых 
космические ракетные комплексы 
«Ангара», «Союз-2», расположен- 
ные на космодроме Плесецк, но- 
вейшие радиолокационные станции 
нового поколения системы преду- 
преждения о ракетном нападении, а 
также современные системы и ком- 
плексы Главного испытательного 
космического центра им. Г.С. Титова 
и Главного центра разведки косми- 
ческой обстановки. 

В Военной академии войско- 
вой противовоздушной обороны 
Вооружённых (Сил Российской 
Федерации имени Маршала Со- 
ветского Союза А.М. Василевского 
(Смоленск) состоялись торжества, 
посвящённые очередному выпуску 
офицеров-зенитчиков. 

(Со словами напутствия перед 
выпускниками академии выступил 
временно исполняющий обязанно- 
сти начальника академии полков- 
ник Александр Душкин. От имени 
министра обороны Российской 
Федерации выпускников академии 
поздравил начальник войсковой 


противовоздушной обороны Воору- 
жённых Сил Российской Федера- 
ции генерал-лейтенант Александр 
Леонов. Со словами поздравле- 
ния к выпускникам обратились 
представители администрации 
Смоленской области и города, 
ветераны Вооружённых Сил Рос- 
сийской Федерации. 

Дипломы об окончании акаде- 
мии получили более 400 военно- 


Илгар Кахраманов, командующий 
Приморским общевойсковым объ- 
сдинением Восточного военно- 
го округа генерал-майор Алексей 


Подивилов, военный прокурор 
Уссурийского гарнизона полков- 


По традиции большая часть воспитанников довузовских образовательных 
организаций Минобороны России впоследствии становятся курсантами 
военных училищ и академий 


Победоносца, духовник училища 
Александр Сандырев, родители су- 
воровцев и другие почётные гости. 

В этом году училише, по пра- 
ву считающесся одним из лучших 
довузовских образовательных уч- 
реждений не только в регионе, но 
и стране, выпустило 66 воспитан- 
ников. Тринадцать из них завер- 
шили учёбу с золотой медалью, 
трое — с серебряной. 

«Сегодня в Екатеринбургском 
суворовском военном училище 


к мемориалу «Чёрный тюльпан» 
в память о подвиге военнослужа- 
щих, погибших при исполнении 
служебного долга. 

В Уссурийске торжества прош- 
ли на плацу училища. В качестве 
почётных гостей в церемонии вы- 
ступили помощник заместителя 
министра обороны Российской 
Федерации генерал-майор Алек- 
сандр Кирилин, заместитель ко- 
мандующего войсками Восточного 
военного округа генерал-майор 


ник юстиции Сергей Велигод- 
ский, представители губернатора 
Приморского края, глава админи- 
страции Уссурийского городского 
округа Евгений Корж, ветераны и 
выпускники СВУ разных лет, а так- 
же близкие и друзья суворовцев. 
Из стен училиша вступили 
во взрослую жизнь 63 суворов- 
ца. Из них 18 окончили училище 
с медалью «За особые успехи в 
учении». Среди выпускников три 
кандидата в мастера спорта, один 


служащих: выпускники офицерских 
курсов, очной адъюнктуры, лейте- 
нанты, военнослужащие, прошед- 
‘шие обучение по программе средне- 
го профессионального образования 
с присвоением воинского звания 
прапорщик, более 120 военнослу- 
жащих из стран ближнего и дальне- 
го зарубежья. Девять выпускников 
окончили академию с золотой ме- 
далью, 57 — с дипломом с отличием. 

В торжественной обстановке в 
филиале Военной академии РВСН 
имени Петра Великого в Серпухове 
состоялся 55-й выпуск офицеров и 
9-й выпуск прапорщиков. Более 550) 
офицерам и 50 прапорщикам вручи- 
ли дипломы и нагрудные знаки об 
окончании военного учебного заве- 
дения. Золотые медали и дипломы 
с отличием вручил заместитель ко- 
мандующего РВСН генерал-лейте- 
нант Андрей Бурбин. 

«Корпус стратегических ракет- 
чиков принимает в свои ряды новое 
пополнение. Профессия защитни- 
ка Отечества — достойный выбор 
жизненного пути», — обратился 
к выпускникам заместитель коман- 
дующего РВСН генерал-лейтенант 
‘Андрей Бурбин. 

В 2021 году 17 выпускников 
окончили филиал с медалью «За 
отличное окончание высшего воен- 


‘ного образовательного учреждения 
Министерства обороны Российской 
Федерации» и более 60 выпускни- 
ков — с дипломом с отличием. 

‘Состоялся выпуск молодых офи- 
церов и в Тюменском высшем во- 
енно-инженерном командном учи- 
лище имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова 

‘Свыше 250 офицеров получили 
дипломы об окончании высшего во- 


выпускник имеет диплом победи- 
теля олимпиады по английскому 
языку, шесть выпускников стали 
победителями и призёрами спар- 
такиад. Завершив учёбу с хоро- 
шими показателями, суворовцы 
продолжат постигать «науку по- 
беждать» в высших учебных за- 
ведениях Министерства обороны 
Российской Федерации и других 
силовых структур. 

К выпускникам с напутствен- 
ной речью обратился начальник 
училища генерал-майор Николай 
Глинин. Он пожелал выпускникам 
нести через всю свою жизнь высо- 
кое звание суворовца, никогда не 
забывать о суворовском братстве 
и стать надёжными защитниками 
Родины. 

В текущем году учебное за- 
ведение пополнят новые воспи- 
танники из Приморского края 
и других субъектов Дальнево- 
сточного федерального округа. 
Воспитанниками суворовского 
училища станут только те юно- 


енного учебного заведения. Среди 
них восемь золотых медалистов и 22 
выпускника с красным дипломом. 
В одном строю стояли и более 60 
иностранных военнослужащих. 
Кроме того, впервые из стен учили- 
ща были выпущены офицеры по во- 
енной специальности «Применение 
инженерных подразделений штур- 
ма и разграждения». 

«Поздравляю вас с окончани- 
ем училища и первым офицерским 
званием. Мы вложили в вас знания, 
которые вы будете применять в вой- 
сках. Сегодня стены училища по- 
кидают высококвалифицированные 
специалисты инженерных войск», — 
сказал начальник училища генерал- 
майор Дмитрий Евмененко. 

Также в торжественной церемо- 
нии, посвящённой выпуску моло- 
дых лейтенантов, принял участие 
‘начальник инженерных войск Цен- 
трального военного округа генерал- 
майор Дмитрий Коруц. 

Во Владивостоке на Корабель- 
ной набережной у мемориала «Бо- 
евая слава Тихоокеанского флота» 
состоялся 78-й по счёту выпуск офи- 
церов и мичманов Тихоокеанского 
высшего военно-морского училища 
‘имени С.О. Макарова. 

В торжественной церемонии 
производства в офицеры и мич- 
маны приняли участие коман- 
дующий Тихоокеанским флотом 
адмирал Сергей Авакянц, предста- 
вители администрации Примор- 
ского края и ветеранских и обще- 
ственных организаций региона, 
воспитанники Владивостокского 
филиала Нахимовского военно- 
морского училища, юнармейцы, 
родные и близкие выпускников, 
священнослужители. 

Лейтенантские погоны и мор- 
ские кортики получили более 100 
офицеров. 34 выпускникам учили- 
ща были вручены дипломы и мич- 
манские погоны. 

Традиционно курсантам, окон- 
чившим военное училище с отличи- 
ем, в этом году таких выпускников 
‘шесть, документы об образовании, 
погоны и кортики вручил команду- 
ющий Тихоокеанским флотом. Ад- 
мирал Сергей Авакянц поздравил 
выпускников с успешным оконча- 
нием обучения и пожелал им успе- 
хов в служении Отечеству. 

За период обучения выпускни- 
ки сдали весь комплекс экзаменов 
и зачётов, что полностью соответ- 
ствует требованиям к промежуточ- 
ной аттестации высшего и среднего 
профессионального образования. 
Курсанты завершили освоение об- 
разовательной программы, прошли 
морскую практику и стажировку на 
кораблях ТОФ. 

Молодые офицеры и мичманы, 
прошедшие обучение в ТОВВМУ, 
будут нести службу на всех флотах 
и на Каспийской флотилии, однако 
болышая их часть распределена на 
корабли и в части Тихоокеанского 


флота. 


ши, которые успешно пройдут 
конкурсный отбор. 

Выпускники Кадетского кор- 
пуса (спортивной школы) Военно- 
то института физической культуры 
прощались со своим учебным за- 
ведением на Соборной площа- 
ди в Петропавловской крепости 
Санкт-Петербурга одновременно 
с выпуском молодых офицеров 
института. 

Большинство кадет уже выбра- 
ли военную профессию, а светлые 
и добрые воспоминания о годах 
‘учёбы в корпусе, учителях и воспи- 
тателях, товарищах навсегда оста- 
нутся в памяти. Настроить себя 
на овладение военными, гума- 
нитарными и спортивными дис- 
циплинами,  совершенствование 
своего спортивного мастерства — 
вот главная задача выпускников 
Кадетского корпуса (спортивной 
школы). Многие из них в начале 
июля окажутся в числе абитуриен- 
тов Военного института физиче- 
ской культуры. 
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ПУЛЬС ДНЯ 


Десантники трёх стран отработали 
совместные действия 


На полигоне Раевский состоялась торжественная церемония закрытия 
совместного российско-белорусско-сербского тактического учения 
«Славянское братство - 2021» 


Александр ПИНЧУК * 


На церемонии прозвучали государ- 
ственные гимны участников меж- 
дународного учения, были вручены 
награды и ценные подарки наиболее 
отличившимся — воениослужащим. 
Также были подведены итоги со- 
вместного учения, а в адрес его 
‘участников прозвучали слова благо- 
дарности за выполнение всех задач. 
А накануне в ходе активной фазы 
учения военнослужащие сводного 
подразделения России, Белоруссии 
и Сербии блокировали и уничтожили 
„лагерь подготовки «террористов». 


Ранее на полигоне Раевский в 
Краснодарском крае завершилась 
активная фаза совместного россий- 
ско-белорусско-сербского тактиче- 
ского учения «Славянское братство 
— 2021». Сводное подразделение 
блокировало разрозненные «банд- 
группы» и уничтожило лагерь под- 
готовки условных незаконных во- 
оружённых формирований. 

Основные силы сводного под- 
разделения решительными дей- 
ствиями одновременно с двух на- 
правлений уничтожили скопления 
и технику «террористов» из штат- 
ного вооружения боевых машин 
десанта БМД-4М и БМД-2, пуле- 
мётов ПКМ и «Печенег», гранато- 
мётов РПГ-7Д, автоматов АК-74М 
и АК-12. Военнослужащие Сил 
специальных операций  воору- 
жённых сил Республики Беларусь 
в составе парашютно-десантной 
роты на БТР-80 совершили обход 
и блокирование базы боевиков, не 
позволив остаткам условных банд- 


мВ 


трупп выйти из района блокирова- 
ния. В общей сложности благодаря 
действиям сводного подразделения 
порядка 350 вооружённых «банди- 
тов» оказались в кольце. 

Подытожил практическую ра- 
боту командир десантно-штурмо- 
вого батальона ВДВ РФ гвардии 
подполковник Александр Ломин. 
Он отметил, что во время решения 
задач второго этапа подразделение 
совершило манёвр в район блоки- 
рования базы условных НВФ, где 
во взаимодействии с военнослужа- 
щими Белоруссии и Сербии было 
завершено уничтожение базы под- 
готовки боевиков. 

В ходе тактического эпизода 
сводное подразделение специаль- 
ного назначения Республики Сер- 
бия провело засадные действия на 
участке горной дороги, блокиро- 
вав и уничтожив колонну с оружи- 
ем и боеприпасами. 

Кроме того, в ходе заключи- 
тельного этапа учения военнос- 
лужащие сводного подразделения 


ум 2 


блокировали и уничтожили раз- 
розненные «бандгруппы», отк 
завшиеся сложить оружие в зоне 
ответственности совместного ро’ 
сийско-белорусского контингента. 

С задачей доразведки района 
расположения «НВФ» военнослу- 
жащие трёх стран десантировались 
из вертолётов Ми-ЗАМТШ с пара- 
шютным системами специального 
назначения типа «крыло» с высоты 
2 тысячи метров. 

Первыми удар по скоплени- 
ям условных террористов нанесли 
штурмовики Су-25 оперативно-так- 
тической авиации и вертолёты Ка-52 
армейской авиации ВКС России. 

Под прикрытием артиллерии 
подразделения вышли на рубежи 
и огнём из танков Т-72Б3, боевых 
машин десанта БМД-4М и броне- 
транспортёров БТР-80 подавили 
сопротивление условных НВФ, 
после чего десантно-штурмовые 
подразделения совершили рейд 
для окончательного захвата района 
и уничтожения террористов. 


В военном иннограде 
работают на опережение 


стат. № 


— Военный инновационный 
технополис ЭРА — площадка, 
способная обеспечить прове- 
дение апробаций и испытаний 
технологических решений на 
основе технологий искусствен- 
ного интеллекта, и реализует 
возможность взаимодействия 
Минобороны России © веду- 
щими предприятиями ОПК, 
высшими учебными заведения- 
ми и научными организациями 
с целью создания технологий для 
перспективного вооружения, — 
отметил начальник Главного 
управления  научно-исследова- 
тельской деятельности Мин- 
обороны России генерал-майор 
Андрей Гончаров, выступая на 
церемонии официального от- 
крытия «Российской недели вы- 
соких технологий — 2021». 

Генерал-майор Андрей Гон- 
чаров подчеркнул готовность 
и открытость к конструктивно- 
му диалогу по вопросам разви- 
тия и создания благоприятных 
условий для проведения науч- 
ных исследований, а также под- 
держки молодых учёных и раз- 
работчиков в различных сферах 
науки. 

Специалисты Главного управ- 
ления научно-исследовательской 
деятельности Минобороны Рос- 
сии в дни работы «Российской 
недели высоких технологий — 
2021» провели предварительный 
отбор представленных инноваци- 
онных разработок для дальней- 
шей реализации в инициативном 
порядке на площадке технополи- 
са ЭРА. 

Подспорьем этому явилась 
представленная на выставочном 
стенде новая автоматизирован- 
ная система научно-технической 
экспертизы инновационных 
и научно-технических проектов 
«Эксперт-ЭРА». Она предназна- 
чена для обеспечения и сопрово- 
ждения экспертной деятельности 
технополиса. Система представ- 
ляет собой веб-приложение. 

Предприятия и организации 
российского ОПК продемон- 
стрировали линейку вычисли- 
тельных аппаратных решений 
с искусственным интеллектом 
для решения широкого круга за- 
дач на основе российской элек- 
тронно-компонентной базы. 
Технологии предназначены для 
обработки данных и автоматиза- 
ции процессов подготовки реше- 
ний в системах с искусственным 
интеллектом. 

На выставочной экспози- 
ции молодые учёные продемон- 
стрировали систему учёта и хра- 
нения электронных подписей 
и подтверждения подлинности 
электронных документов. Про- 
ект «Консенсус» является ини- 


циативной разработкой и создан 
авторским коллективом лабора- 
тории информационной безо- 
пасности и операторами научной 
роты технополиса. 

Программное — обеспечение 
предназначено для подтвержде- 
ния подлинности электронных 
документов, используемых в со- 
временных системах электрон- 
ного документооборота, с целью 
повышения достоверности пере- 
давасмой информации между 
участниками обмена данными. 

Проект «Консенсус» сейчас 
проходит апробацию в органах 
военного управления с целью 
оценки возможности внедрения 
в повседневную деятельность 
Министерства обороны РФ. 

На тематическом стенде 
технополиса ЭРА была проде- 
монстрирована уникальная си- 
стема управления событиями 


информационной безопасности 
«КОМРАД», предназначенная 
для осуществления централизо- 
ванного отслеживания событий 
и выявления нарушений. 

Система выполнена на рос- 
сийском программном обеспе- 
чении и имеет перспективы при- 
менения в госструктурах, в том 
числе в интересах Минобороны 
России. 

Направления исследований 
и перспективы развития Воен- 
ного инновационного  техно- 
полиса ЭРА стали предметом 
научно-деловой дискуссии пред- 
ставителей  бизнес-сообщества 
и государственных структур на 
форуме «Российский софт: эф- 
фективные решения». 

Генерал-майор Андрей Гон- 
чаров, выступая на пленарной 
сессии «Информационные тех- 
нологии: от цифрового суве- 
ренитета к строительству эко- 
систем», подробно рассказал 
о направлениях исследований 
и перспективах развития техно- 
полиса ЭРА. 


> 


В частности, он отметил, что 
на базе лаборатории техноло- 


тгий искусственного интеллекта 
с Государственным научно-ис- 
следовательским институтом 


авиационных систем проводятся 
работы по развитию отечествен- 
ной унифицированной плат- 
формы для разработки конечно 
ориентированных программных 
комплексов — автоматического 
распознавания объектов на ос- 
нове нейросетевых подходов. 
Кроме того, в лаборатории мо- 
ниторинга жизненно важных 
функций организма на практике 
уже применяются телемедицин- 
ские технологии, проводится 
апробация различных носимых 
устройств анализа ЭКГ произво- 
дителей группы «Ростех». 
Генерал-майор Андрей Гон- 
чаров рассказал и о проведённом 
военно-техническом  экспери- 


менте по построению системы 


освещения подводной обста- 
новки с использованием ро- 
бототехнических комплексов, 
в котором были задействованы 
силы и средства Тихоокеанского 
и Черноморского флотов, а так- 
же крупные предприятия про- 
мышленности «Дедал», «Аврора» 
и «Окванприбор». 

Представитель Минобороны 
России также акцентировал вни- 
мание на завершении создания 
инновационной инфраструкту- 
ры  научно-производственного 
кластера, главная задача кото- 
рого — реализация научно-тех- 
нических проектов, разработок 
технополиса и предприятий- 
резидентов. Так, введён в экс- 
плуатацию дизайн-центр ми- 
кроэлектроники «Ломоносов», 
в котором партнёрами техно” 
полиса уже размещены рабочие 
коллективы для проведения со- 
вместных исследований. 

При этом генерал-майор 
Андрей Гончаров указал на ре- 
ализацию программы импорто- 


зоне 


Антон АЛЕКСЕЕВ * 


_В ходе очередного эпизода двусторон- 
него учения в центральной части Ти- 
ого океана корабельная группировка 
80 взаимодействии с разнородными 
силами выполнила задачи по уничто- 
жению авианосной ударной группы 
условного противника нанесением 
‘ракетных ударов. Условная ракетная 
‘атака была осуществлена с моря и 
с воздуха: поддержку военным кораб- 
ям оказали два дальних противоло- 
дочных самолёта морской авиации. 


Экипажи кораблей группи- 
ровки разнородных сил Тихооке- 
анского флота в дальней морской 
зоне в ходе одного из практиче- 
ских эпизодов оперативного уче- 
ния, действуя в составе двух отря- 
дов кораблей на удалении друг от 
друга около 300 миль, отработали 
задачи по уничтожению авианос- 
ной ударной группы условного 
противника. 

Для создания обстановки, мак- 
симально приближенной к выпол- 
нению боевых задач, в ходе одного 
из этапов практических действий 
разнородных сил флота по обнару- 
жению и уничтожению авианосной 
группы условного противника груп- 
пировка сил Тихоокеанского флота в 
дальней морской зоне была разделе- 
на на две тактические группы. 

Одна из тактических корабель- 
ныхгрупп выполнила рольусловно- 
го противника и противодействова- 
ла основным силам группировки 
флота в дальней морской зоне. 

Два отряда кораблей Тихооке- 
анского флота, действуя на рас- 
стоянии около 2,5 тысячи миль 
юго-восточнее островов Куриль- 


замещения при создании интел- 
лектуальных сенсорных систем. 

Также сегодня технополисом 
реализуются основные пилот- 
ные проекты дизайн-центра. На- 
пример, проект «Схема-ЭРА», 
осуществляемый — совмест- 
но с Московским институтом 
электронной техники, предпо- 
лагает создание отечественной 
микросхемы для обработки ин- 
формации в компактных сен- 
сорах приближения, применя- 
емых в составе малогабаритных 
изделий. 

Отдельно он рассказал о на- 
учно-производственном по- 
тенциале военного иннограда, 
позволяющем организовать 
полный цикл создания инно- 
вационной продукции «от идеи 
до реализации», сократив сроки 
разработки вооружения и про- 
дукции двойного назначения. 

Сам технополис ЭРА гене- 
рал-майор Андрей Гончаров 
назвал «социальным лифтом» 
для одарённой молодёжи, в сте- 
нах которого прошли военную 
службу по призыву более 300 
выпускников ведущих вузов 
страны. 

В своём выступлении он от- 
метил, что для формирования 
преференций и повышения эф- 
фективности — сотрудничества 
с предприятиями промышлен- 
ности проводится комплекс ме- 
роприятий, направленных на 
совершенствование системы 
государственного — экономиче- 
ского стимулирования участни- 
ков технополиса. В частности, 
идёт работа по подготовке фе- 
дерального закона «О Военном 
инновационном — технополисе 
ЭРА, а также прорабатываются 
изменения в Налоговый кодекс, 
позволяющие расширить рамки 
действующей нормативно-пра- 
вовой базы. Отдельно ведётся 
работа по созданию совместно 
с Промсвязьбанком фонда раз- 
вития технополиса ЭРА. 

Отметим, что рабочая группа 
Главного управления научно-ис- 
следовательской деятельности 
Минобороны России в дни ра- 
боты «Российской недели вы- 
соких технологий — 2021» про- 
вела отбор инновационных 
проектов для возможного приме- 
нения в интересах Вооружённых 
Сил РФ. 

В общей сложности семь пер- 
спективных разработок в обла- 
сти связи, навигации и техноло- 
тий искусственного интеллекта 
направят на рассмотрение в за- 
интересованные органы воен- 
ного управления для проведения 
экспертизы на предмет целесо- 
образности их использования 
и внедрения в интересах Мин- 
обороны России. 

Добавим, что сотни гостей 
«Российской недели высоких 
технологий — 2021», ознакомив- 
шисьс тематической экспозици- 
ей, посвящённой предстоящему 
с 22 по 28 августа Международ- 
ному военно-техническому фо- 
руму «Армия-2021», уже стали 
его участниками по результа- 
там открытой онлайн-реги- 
страции. 


ской гряды, отработали задачи по 
обнаружению, противодействию 
и нанесению ракетных ударов по 
авианосной ударной группировке 
условного противника. 

Условный ракетный удар был 
нанесён флагманом флота орде- 
на Нахимова гвардейским ракет- 
ным крейсером «Варяг», фрегатом 
«Маршал Шапошников», корвета- 
ми «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов», «Совершен- 
ный» и «Громкий». 

— Корабль после модерниза- 
ции впервые вышел на учение в 
дальнюю морскую зону. Во время 
учения все системы, вооружение 
и техника работают исправно. По- 
сле модернизации корабль получил 
огромные возможности по выявле- 
нию противника, нанесению ракет- 


ФФЕКТИВНО 


Оттачивая мастерство 
на просторах Тихого океана 


Продолжается учение разнородных сил ТОФ в дальней морской 


приятия боевой подготовки. В нг 
стоящее время кораблём пройдено 
‘более шести тысяч морских миль, — 
рассказал командир корвета «Герой 
России Алдар Цыденжапов» капи- 
тан 3 ранга Андраник Шишманян. 

В ходе учения корабельная 
труппировка во взаимодействии 
с морской авиацией отработала за- 
дачи по нанесению условного удара 
крылатыми ракетами по крити- 
чески важным объектам военной 
инфраструктуры условного про- 
тивника. 

Условная ракетная атака осу 
ществлена с надводных кораблей 
и с воздуха. Поддержку корабель- 
ным ударным группам оказали 
два дальних противолодочных 
самолёта морской авиации Ти- 
хоокеанского флота Ту-142МЗ. 


К учению привлечено до 20 надводных боевых 
кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 
а также порядка 20 летательных аппаратов 


ных ударов по морской и береговой 
цели, — сообщил командир фрегата 
«Маршал Шапошников» капитан 
2 ранга Александр Матвеев. 

К совместным действиям так- 
же привлекались подводная лодка 
и дальние противолодочные само- 
лёты Ту-142МЗ морской авиации 
Тихоокеанского флота. 

— Корабль впервые принимает 
участие в таких крупных оператив- 
ных учениях Тихоокеанского фло- 
та в составе группировки дальней 
морской зоны. В ходе учения от- 
рабатываются противовоздушная, 
противолодочная, противокора- 
бельная оборона и другие меро- 


Морская авиация Тихооксанско- 
го флота в ходе учения также ре- 
шала задачи поиска и слежения 
за подводными лодками условно- 
го противника. Поиск субмарин 
осуществлялся с использованием 
штатных бортовых и сбрасывае- 
мых гидроакустических средств 
поиска. Каждый из противоло- 
дочных самолётов провёл в воз- 
духе не менее восьми часов. 

К учению в дальней морской 
зоне привлечено до 20 надводных 
боевых кораблей, подводных лодок 
и судов обеспечения. Авиация на 
учении представлена 20 летатель- 
ными аппаратами. 
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С каждым привитым от коронавируса 
гражданином крепнет коллективный иммунитет 


страны 
Антон АЛЕКСЕЕВ * 


Основные усилия в борьбе с СОУШ-19 
в Вооружённых Силах России направ- 
лены на проведение массовой добро- 
вольной вакцинации. Новые дозы двух- 
компонентной вакцины «Спутник № 
(«Гим-КОВИД-Вак»)  транспорти- 


`руются в военные округа и на Север- 


ный флот. Прививки на добровольной 
основе активно получают военнослу- 
жащие и их родственники, военные 
пенсионеры и гражданский персонал 
воинских частей и военных учебных 
заведений. Вместе с этим препят- 
ствуют распространению вируса 
специалисты РХБ защиты. 


В военном госпитале Восточно- 
го военного округа, дислоцирован- 
ном в Забайкальском крае, в рамках 
борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией проводится доброволь- 
ная вакцинация военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву. 

Ранее более одной тысячи доз 
вакцины было доставлено в регион 
самолётами военно-транспортной 
авиации в термоконтейнерах с со- 
блюдением условий, необходимых 
для сохранения свойств препарата. 


‘Активно продолжается вакцина- 
ция военнослужащих от коронави- 
русной инфекции в Ракетных вой- 
сках стратегического назначения. 

В частности, иммунизация на 
добровольной основе проходит 
во Владимирском ракетном объеди- 
нении РВСН. 

Напомним, что предваритель- 
но каждый вакцинируемый под- 
писываст согласие на прививку. 
Перед инъекцией с изъявившими 
желание получить иммунную дозу 
проводятся беселы с доведением до 
них информации о новой корона- 
вирусной инфекции, воздействии 
«Спутника У» на организм челове- 
ка, информированием о возможных 
побочных явлениях. Кроме этого, 
каждый желающий получить при- 
вивку проходит обязательный ком- 
плексный медицинский осмотр для 
выявления возможных противо- 
показаний. После ввода препарата 
все получившие прививку нахо- 
дятся под контролем врачей. После 
двух инъекций каждому участнику 
оформляется специальный серти- 
фикат о получении вакцины. 

‘Случаев осложнений или не- 
переносимости прививки после им- 
мунизации не выявлено. 


Всего специалисты военного госпиталя 
ВВО и его филиалов, дислоцированных 
в Забайкальском крае, привили свыше 


14,5 тысячи человек 


Также вакцинация отечествен- 
ной двухкомпонентной вакциной 
продолжается среди офицеров, 
военнослужащих по контракту, 
гражданского персонала, военных 
пенсионеров и членов семей воен- 
нослужащих. 

Всего на данный момент спе- 
циалисты военного госпиталя ВВО 
и его филиалов, дислоцированных 
в Забайкальском крае, привили 
свыше 14,5 тысячи человек. 


Продолжают — препятствовать 
распространению вируса военные 
химики. Так, в Московском гарни- 
зоне специалистами РХБ защиты 
обработано более 59,9 тысячи еди- 
ниц техники и свыше 1,1 миллио- 
на квадратных метров помещений. 
В военных округах и на Северном 
флоте страны всего было обрабо- 
тано свыше 830 тысяч объектов 
и 110,9 миллиона квадратных ме- 
тров территории. 
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В истории российской меди- 
цины Главный военный клиниче- 
ский госпиталь имени академика 
Н.Н. Бурденко Министерства обо- 
роны Российской Федерации по 
праву занимает особое место. Здесь, 
по сути, берёт своё начало само 
больничное и военно-госпитальное 
дело в нашей стране. Созданное 
в 1706 году по указу Петра Г это ме- 
дицинское учреждение гордо несёт 
звание первого и главного госпита- 
‘ля государства Российского. 

Здесь были заложены основы 
медицинского образования, подго- 
товлены первые отечественные вра- 
чи. Это не просто слова: в ХУШ ве- 
ке одновременно с началом работы 
госпиталя в нём была открыта пер- 
вая в России госпитальная школа 
для подготовки врачей «из природ- 
ных россиян». По сути, в ту пору 
зародилась, а затем окрепла и полу- 
чила дальнейшее развитие сама оте- 
чественная медицинская наука, за- 
явившая о себе на русском языке. 

„За минувшие годы и столетия 
через руки сотрудников госпита- 
ля прошли, пожалуй, миллионы 
пациентов. Благодаря профессио- 
нальному мастерству и душевной 
теплоте врачевателей-бурденков- 
цев удалось спасать жизни тысяч 
больных, раненых. 

В годы Великой Отечественной 
войны в госпитале прошли лечение 
свыше 74 тысяч защитников Роди- 
ны. Именно в тот период учрежде- 
ние удостаивается статуса Главного 
военного госпиталя Красной Ар- 
мии. А в 1946 году госпиталю было 
присвоено имя выдающегося учё- 
ного, хирурга, одного из основате- 
‚лей и первого президента Академии 
медицинских наук Героя Социали- 
стического Труда генерал-полков- 
ника медицинской службы Нико- 
лая Ниловича Бурденко. 

Сегодня ГВКГ имени Н.Н. Бур- 
денко представляет собой мощное 
многопрофильное медучрежде- 
ние, оказывающее практически все 
виды специализированной, скорой 
и высокотехнологичной медицин- 
ской помощи на уровне мировых 
стандартов. Здесь разрабатываются 
и оцениваются новые методы лече- 
ния, проводятся клинические ис- 
пытания лекарственных средств, 
‘образцов медицинской техники, из- 
делий и технологий. 

В составе госпиталя функцио- 
нируст 119 лечебно-диагностиче- 
ских подразделений и 19 лечебно 
диагностических центров. Сфор- 
мирована также широкая филиаль- 
ная структура, в состав которой во- 
шёл ряд военных госпиталей родов 
войск и видов Вооружённых Сил, а 
также лечебные учреждения амбу- 
‘латорно-поликлинического профи- 
ля, расположенные на территории 
Москвы и Московской области. 

Ежегодно на этой базе проходят 
полноценное лечение и получают 
квалифицированные — консульта- 
ции не менее 57 тысяч пациентов. 
Проводится свыше 20 тысяч опе- 
ративных вмешательств. В составе 
коллектива медучреждения трудят- 
ся 22 профессора, 312 докторов и 
кандидатов наук, 89 заслуженных 
врачей Российской Федерации, 12 
заслуженных работников здравоох- 
ранения РФ, два заслуженных дея- 
теля науки России. 

Очевидна ведущая роль госпи- 
таля в развёртывании и проведении 
оперативных медицинских меро- 
приятий в экстремальных ситуаци- 
ях, связанных с угрозой жизни и здо- 
ровью людей. Специалисты ГВКГ 
как и раньше, первыми приходят на 
помошь раненым и больным в рай- 
онах боевых действий, выхаживают 
пострадавших в результате эколо- 
тических и техногенных катастроф, 
подтверждая на практике высокий 
потенциал старейшего лечебного 
учреждения, постоянную боевую го- 
товность его сотрудников. 

«За многовековую историю в го- 
спитале накоплен огромный опыт, 
— отмечает начальник ГВКГ имени 
Н.Н. Бурденко доктор медицин- 
ских наук, профессор полковник 
медицинской службы Денис Да- 
выдов. — Любое медицинское уч- 


Полковник медицинской службы 
Денис ДАВЫДОВ. 


организации качественного лечения 
больных. 

«Если сравнить ситуацию с по- 
следними десятилетиями, когда 
какие-то недуги требовали прове- 
дения сложных операций и даль- 
нейшего выхаживания больных 
в течение месяцев (речь, к приме- 
ру, о лечении травм позвоночника, 
операциях в области нейрохирур- 
гии, сердечно-сосудистой хирур- 
гии), то сегодня эти оперативные 
вмешательства выполняются через 
небольшие разрезы и не наносят 
больному больших травм, — отме- 
чает Денис Владимирович. — Па- 


дены эту ситуацию корригировать. 
Тод назад мы были поставлены 
в условия, когда приходилось 
с ходу определять тактику действий 
и принимать решения». 

Важно подчеркнуть, что в этом 
госпитале в отличие от некоторых 
тражданских лечебных учреждений, 
вынужденных полностью перепро- 
филироваться под оказание помощи 
больным с коронавирусом, была при- 
менена гибкая схема, когда и боль- 
ным СОУПШ оказывалась помощь, и 
в то же время не прекращалась пла- 
новая работа. Это позволило госпи- 
талю сохранить потенциал. 

«В этой ситуации с самой луч- 
шей стороны показали себя наши 
специалисты — умные, опытные, 
ответственные, сумевшие вовремя 
сориентироваться в обстановке, — 
вспоминает полковник медицин- 
ской службы Денис Давыдов. — Был 
выработан ряд серьёзных новатор- 
ских подходов. Добавлю, что мы 
также участвовали в разработке ме- 
тодических рекомендаций по лече- 
нию больных СОУШ, давали свои 
советы. Наши результаты оказались 
востребованы для всей отечествен- 
ной медицины. Нам было что про- 
демонстрировать, чем поделиться». 

Известно, например, что этот 
госпиталь принимал непосредствен- 
ное участие в разработке известной 
сегодня на весь мир отечественной 
вакцины «Спутник \». 

«Сейчас мы видим, что она об- 
ладает максимальной эффективно- 
стью, сравнима и даже превосходит 
‘лучшие зарубежные аналоги, — гово- 


Нейрохирургическая операция с помощью робота, 2011 год. 


«Пандемия стала испытанием 
для всего мира, всей планеты, — го- 
ворит начальник ГВКГ — Она за- 
ставила нас пересмотреть подходы в 
терапии, хирургии, других отраслях 
медицины. Мы получили опреде- 
лённый урок, ведь с далёких времён 
печально известной испанки мы 
подзабыли, что может случиться та- 
кая ситуация. В целом эта история 
нас многому научила. Мы получили 
встряску, которая, в свою очередь, 
побудила к выработке новых подхо- 
дов, новых возможностей для дви- 
жения вперёд в плане отработки си- 
стемы оказания помощи в сложных 
ситуациях, когда одна на одну накла- 
дываются разные болезни, взаимно 
отягощая течение каждой из них». 

К слову об уроках. В Главном 
военном клиническом госпитале 
имени Н.Н. Бурденко, несмотря на 
все сложности, вызванные как коро- 
навирусными ограничениями, так и 
нынешней непростой политической 
ситуацией, не прерывается диалог 
с коллегами из других медучрежде- 
ний, втом числе зарубежных. 

«Если врач долгое время «варит- 
ся в собственном соку», если он не 
взаимодействует с другими специ- 
алистами, то он ограничивает своё 
развитие, — подчёркивает полков- 
ник медицинской службы Денис Да- 
выдов. — Мы не представляем себя 
без общения, и поэтому активно 
взаимодействуем и с российскими, 
и с зарубежными коллегами, причём 
очень плотно». 

К сожалению, как говорит на- 
чальник ГВКГ, сейчас это обще- 


э_ 


циент после проведения такой опе- 
рации уже через несколько часов 
может вставать на ноги. Это резуль- 
тат применения современных ме- 
тодов медицины». 

Весной прошлого года силы и 
средства Главного военного клини- 
ческого госпиталя имени Н.Н. Бур- 
денко были привлечены к борьбе 
с коронавирусной инфекцией. На 
базе этого медицинского учрежде- 
ния был развёрнуг инфекционный 
центр, в который направлялись наи- 
более тяжёлые больные. 

Первых пациентов с коронави- 
русом госпиталь принял 14 апреля 
2020 года — спустя считаные недели 
после того, как была поставлена та- 
кая задача. Под размещение больных 
'СОУТР-19 был оперативно переобо- 
рудован один из лечебных корпусов. 
Развёрнутый на его базе инфекцион- 
ный центр мог принимать 150 чело- 
век, ещё 12 мест было оборудовано 
в реанимации. В состав центра 
также вошли лабораторная служба, 
рентген-отделение, отделение ком- 
пьютерной томографии. 

Новое подразделение получило 
всё необходимое оснащение. Были 


Весной прошлого года силы и средства госпиталя 
были привлечены к борьбе с коронавирусной 
инфекцией: на базе медицинского учреждения 
был развёрнут инфекционный центр, в который 
направлялись наиболее тяжёлые больные 


реждение славится своей школой, 
своими традициями. Я считаю, что 
всё современное, но находящееся в 
отрыве от традиций, не существен- 
но, «картонно». Поэтому в нашем 
госпитале, как в ведущих мировых 
клиниках, зримо присутствует исто- 
рическая действительность. А уже 
на неё накладывается современное 
содержание». 

Эффективность работы врачей, 
подчёркивает Денис Владимирович, 
достигается тем, что современные 
технологии и сформировавшаяся за 
годы собственная школа, не уступа- 
ющая ни одному зарубежному ана- 
‘логу, позволяют быстро и эффектив- 
но решать любые вопросы в плане 


установлены аппараты искусствен- 
ной вентиляции лёгких, кисло- 
родная станция. Приступивший 
к работе в центре врачебный состав 
был представлен специалистами 
самого госпиталя, то есть допол- 
нительного  прикомандирования 
сотрудников из других медучреж- 
дений не потребовалось. 

«СОУШ — тяжёлая болезнь, 
осложняющая так называемые 
фоновые заболевания, — отмечает 
полковник медицинской службы 
Денис Давыдов. — Второй момент: 
бывает недостаточно данных, что 
делать, когда на фоне плановой 
ситуации присутствует осложнён- 
ное течение СОУТО, и мы вынуж- 


рит Денис Давыдов. — Я эту вакци- 
ну применил на себе. Моё глубокое 
убеждение в том, что вакцинирова- 
ние — это единственно возможный 
путь, чтобы выйти из нынешней 
сложной ситуации с распростране- 
нием СОУШ». 

Стоит отметить, что за высокий 
профессионализм, мужество, само- 
‘отверженность, проявленные в борь- 


Радиологический центр. 


ние преимущественно удалённое, 
в режиме онлайн, хотя врачи обыч- 
но привыкли общаться и делиться 
опытом очно. 

«В любом случае будем ис- 
пользовать все возможности, что- 
‘бы наша терапия оставалась самой 
эффективной, самой востребован- 
ной, — подчёркивает полковник 
медицинской службы Денис Да- 


Нейрохирургический центр ГВКГ. 


«Мы взаимодействуем, советуем- 
ся, помогаем выходить из сложных 
ситуаций, просто дружим, — говорит 
начальник ГВКГ. — За последний 
год проведено значительное коли- 
чество совместных консилиумов 
и консультаций по сложным слу- 
чаям. Всё это на пользу больным. 
Если для больного это нужно, мы 
готовы общаться с кем угодно и на 
какой угодно дистанции». 

...Военная медицина — это осо- 
бый вид науки и практики врачева- 
ния. Врачи в погонах зачастую ока- 
зываются в ситуациях, когда нужно 
применять свои знания и навыки 
в сложной, подчас экстремальной 
обстановке. 

Пожалуй, лучше других об 
этом знает руководитель уникаль- 
ного подразделения ГВКГ имени 
Н.Н. Бурденко подполковник ме- 
дицинской службы Валерий Нагор- 
нов, возглавляющий аэромобиль- 
ное отделение. По сути, это спецназ 
госпиталя, ведь его специалисты 


тов, который размещён в укладках 
— специальных сумках. Средства 
предназначены для оказания помо- 
щи больным с разными патология- 
ми, что позволяет персоналу рабо- 
тать полностью автономно. 

Имеется также портативная ла- 
‘боратория, с помощью которой мож- 
но отслеживать состояние больного 
входе транспортировки. А в чемодан 
красного (для большей заметности) 
цвета помещён набор инструментов 
и средств для проведения реанима- 
ционных мероприятий. В портатив- 
ном варианте представлен и аппарат 
искусственной вентиляции лёгких. 

«Военный врач, помимо того что 
он обязан быть истинным профес- 
сионалом, должен быть физически 
крепким, психологически устойчи- 
вым и всё время находиться в полной 
боевой готовности к выполнению 
любых поставленных задач», — так 
характеризует своих коллег по про- 
фессии подполковник медицинской 
службы Валерий Нагорнов. 


ГВКГ имени Н.Н. Бурденко представляет 

собой мощное многопрофильное медучреждение, 
оказывающее практически все виды 
специализированной, скорой 

и высокотехнологичной медицинской помощи 

на уровне мировых стандартов 


готовы в любой момент по тревож- 
ному сигналу вылететь в район ока- 
зания неотложной медицинской 
помощи, организовать экстренную 
эвакуацию больного. 

В распоряжении специалистов 
этого отделения находится всё не- 
обходимое для автономной рабо- 
ты лечебно-диагностическое обо- 
рудование. Прежде всего это так 
называемая следящая аппаратура 
— устройства, показывающие со- 
стояние жизненно важных функ- 
ций организма. 

«Вся аппаратура портативная, 
что позволяет выполнять безопас: 
ную эвакуацию больных из любых 
уголков мира, — говорит Валерий 
Владимирович. — Оборудование 
отрабатывает свои функции пол- 


бе с коронавирусной инфекцией, 
ряд специалистов Главного военного 
клинического госпиталя имени ака- 
демика Н.Н. Бурденко был удостоен 
государственных наград. А главный 
терапевт госпиталя полковник ме- 
дицинской службы запаса Сергей 
Александрович Чернов единствен- 
ный среди военных врачей был удо- 
стоен высокого звания Героя Труда 
Российской Федерации. 


выдов. — Поэтому, минуя какие-то 
политические моменты, минуя всё, 
что не связано с медициной, мы 
продолжаем общаться, искать пути 
решения проблем. Мы будем это 
делать и дальше». 

Стоит отметить, что в Главном 
военном клиническом госпитале 
налажена система, при которой име- 
ется возможность выйти на связь 
с коллегами из любой страны мира. 


ностью. Например, мониторы по- 
стоянно показывают, что проис- 
ходит с больным, и если возникает 
опасность — туг же подают сигнал 
тревоги». 

Личный состав выездных бригад. 
аэромобильного отделения ГВКГ 
имени Н.Н. Бурденко представлен, 
как правило, врачами и медсёстра- 
ми. С собой они беруг запас раз- 
личных лекарственных препара- 


Кстати, сам офицер за три 
с лишним десятилетия, что отданы 
служению военной медицине, по- 
бывал во многих горячих точках. 
Он награждён орденом Почёта и 
медалью ордена «За заслуги перед. 
Отечеством» П степени. 

В прошлом году, в разгар панде- 
мии, аэромобильному отделению 
ГВКГ имени Н.Н. Бурденко при- 
шлось совершить особенно много 
вылетов. 

«Командировки случались каж- 
дые четыре дня, — вспоминает под- 
полковник медицинской службы 
Валерий Нагорнов. — Чаще всего 
у больных, которых мы перевозили, 
наблюдались поражение лёгких, тя- 
жёлая дыхательная недостаточность. 
Если на этом фоне присутствова- 
ла какая-то патология — состояние 
больного ещё более ухудшалось, про- 
исходило взаимное отягощение». 

Здесь, пожалуй, стоит отметить 
‘работу медицинской авиации Мин- 
обороны России, которая действо- 
вала слаженно, без сбоев. Кстати, 
сейчас в ней активно применяется 
модульная система: всё оборудова- 
ние, в том числе те же кислородные 
‘баллоны, аппараты ИВЛ, можно по- 
трузить в военно-транспортный са- 
молёт, превратив его за 30 минугвле- 
тающее реанимационное отделение. 

«Хочу сказать, что любая эва- 
куация — это сложная процедура и 
определённая опасность для боль- 
ного, — отмечает Валерий Нагорнов. 
— Поэтому возможное ухудшение 
состояния пациента надо прогно- 
зировать ещё на земле, готовить его 
к полёту. Были ситуации, когда нам 
удавалось спасать больного в прак- 
тически безнадёжных случаях. Та- 
кие моменты не забываются». 

...Следование — многовековым 
традициям, постоянное приумно- 
жение опыта и совершенствование 
мастерства, а ещё патриотизм и са- 
моотверженный труд специалистов 
— вот залог высочайшего авторитета 
Главного военного клинического го- 
спиталя имени академика Н.Н. Бур- 
денко в медицинском мире. Надо 
отметить, что руководство Мин- 
обороны России, Главного военно- 
медицинского управления уделяет 
большое внимание укреплению ма- 
териальной базы медучреждения, 
оснащению его самым современ- 
ным оборудованием, привлечению 
квалифицированных кадров. И это 
даёт все основания полагать, что от- 
метивший на днях свою очередную 
славную годовщину госпиталь будет 
ещё не один век достойно служить 
своему Отечеству, оставаться флаг- 
маном военной медицины России. 
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ДОСТОНО 


Кавказское долголетие военной медицины 


Становление 1602-го военного клинического госпиталя как места сосредоточения лучших врачебных кадров 
Южного военного округа проходило на протяжении всей 80-летней истории 


Юрий БОРОДИН х 


В эти дни 1602-й военный клиниче- 
ский госпиталь Южного военного 
округа отмечает юбилей. 80 лет 
— почтенный даже для лечебно- 
го учреждения возраст. Правда, в 
отличие от человека заслуженная 
военно-медицинская структура не 
уходит в запас, а, наоборот, продол- 
жает наращивать эффективность 
и работать ещё более результатив- 
но. Секрет кавказского долголетия 
— в арсенале уникальных знаний, 
огромном опыте и неисчерпаемом 
потенциале коллектива госпиталя. 


Всё это как нельзя лучше харак- 
теризует базирующийся в Ростове- 
на-Дону клинический госпиталь 
Минобороны России. Созданный 
в первые дни фашистской агрессии 
на базе одной из ростовских боль- 
ниц, он в полной мере ощутил на 
себе всю тяжесть войны. Особенно 
трудными были первые месяцы ра- 
боты — поток раненых множился 
и рос день ото дня. После того как. 
гитлеровцы вплотную подошли к 
Ростову-на-Дону, было принято 
решение об эвакуации госпита- 
ля в тыл, в Ашхабад. Но это была 
лишь первая из шести передисло- 
каций госпиталя. И только в начале 
1944 года его вернули к истокам — в 
Ростов-на-Дону. 

С 1992 года 1602-й военный кли- 
нический госпиталь Минобороны 
России становится основным воен- 
но-медицинским центром, в кото- 
ром проводится специализирован- 
ное лечение раненых и больных из 
горячих точек Северного Кавказа. 

За период активной фазы контр- 
террористической операции на Се- 
верном Кавказе из районов боевых 
действий и военных госпиталей 
первого эшелона в окружной го- 
спиталь было эвакуировано более 
22 тысяч военнослужащих, почти 
половина из которых имела боевые 
хирургические травмы. И следует 
отметить, что после проведённого в 
госпитале лечения большая их часть 
— порядка 15 тысяч солдат и офице- 
ров возвратились в строй. 

«За работу в зоне вооружённых 
конфликтов и стихийных бедствий 
десятки сотрудников госпиталя от- 
мечены государственными и ведом- 
ственными наградами», — отмечает 
заслуги своих подчинённых началь- 
ник госпиталя полковник медицин- 
‘ской службы Валерий Кокосв. Он и 
сам ветеран боевых действий — за его 
плечами служба ещё в составе Огра- 
ниченного контингента советских 
войск в Афганистане, затем — в Объ- 
единённой группировке войск (сил) 


ОА 


на территории Северного Кавказа. 
Кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач Российской Фе- 
дерации считает полученный в зоне 
боевых действий практический 
опыт уникальным и исключитель- 
но полезным для работы в условиях 
мирной жизни. Не случайно окруж- 
ной военный госпиталь, которым 
полковник медслужбы Кокоев ру- 
ководит вот уже более семи лет, за 
этот период не единожды призна- 
вался лучшим медицинским учреж- 
дением Вооружённых Сил России. 
Очередным непростым испы- 
танием для коллектива госпиталя 


ыы 
сифъте: №. 


службу Родине в Вооружённых Си- 
лах СССР» Ш степени, медали «За 
заслуги перед Отечеством» И степе- 
ни с мечами, «За боевые заслуги», 
медаль Жукова. 

Под стать начальнику госпиталя 
и его подчинённые. Многие ныне 
действующие медицинские работ- 
ники госпиталя имеют опыт боевых 
действий, отмечены различными 
наградами. И совсем недавно целый 
ряд врачей и младшего медперсонала 
были награждены медалями «За спа- 
сение погибавших». 

В 2020 году на территории воен- 
ного госпиталя ЮВО втечение двух 


1602-й окружной военный клинический госпиталь 
не единожды признавался лучшим медицинским 
учреждением в Вооружённых Силах 


стала борьба в период пандемии с 
незнакомой до прошлого года ко- 
ронавирусной инфекцией. О вкла- 
де коллектива 1602-го ОВКГ в этот 
непростой для всей страны период 
сам за себя говорит тот факт, что 
начальник ростовского военного 
госпиталя в числе первых был от- 
мечен учреждённой год назад госу- 
дарственной наградой за заслуги в 
области медицины — орденом Пи- 
рогова. 

Надо отметить, что эта высо- 
кая награда заслуженно дополнила 
список уже имеющихся в послуж- 
ном списке полковника медслужбы 
Валерия Кокосва. На его парадном 
кителе выстроились в ряд орден «За 


месяцев был возведён автономный 
многофункциональный  медицин- 
ский центр для лечения пациентов с 
'СОУТО-19. За дело тогда принялись 
около 40 врачей, более 80 меди- 
цинских сестёр и порядка 70 сани- 
таров. Благодаря им в течение года 
от коронавирусной инфекции было 
вылечено около двух тысяч паци- 
ентов. Высококвалифицированную 
помощь военных медиков, помимо 
военнослужащих, получил граж- 
данский персонал воинских частей 
и учреждений Ростовского-на-Дону 
гарнизона, члены семей военнослу- 
жащих, пребывающие в запасе офи- 
церы и прапорщики, а также воен- 
ные пенсионеры в отставке. 


Опыт российских военных вра- 
чей в борьбе с новой коронавирус- 
ной инфекцией оказался востребо- 
ван и за пределами России. В Сербии 
и Италии затри месяца работы пере- 
движной госпиталь оказал помощь 
более двум тысячам пациентов. 
В декабре 2020 года в связи с ослож- 
нившейся санитарно-эпидемиоло- 


гической обстановкой с СОУО-19 в 
Республике Крым была произведена 
экстренная переброска в Симферо- 
поль ростовского медицинского от- 
ряда специального назначения 1602- 
го госпиталя Минобороны России. 
Уже через 12 часов после приземле- 
ния на крымской земле мобильный 
госпиталь был готов принять первых 
пациентов. 


На базе ростовского много- 
функционального медцентра и 
в настоящее время проводится 
полный комплекс лечения самых 
тяжёлых пациентов — от диагно- 
стики до полного выздоровления. 
«Также на базе 1602-го окружного 
военного клинического госпиталя 
продолжается работа по вакцина- 
ции. В Южном военном округе на 
данный момент вакцинировано б0- 
лее 100 тысяч человек», — сообщил 
заместитель начальника 1602-го 
ОВКГ по медицинской части пол- 
ковник медслужбы Андрей Попов. 
Работа, по его словам, ведётся не 
только в госпитале в Ростове-на- 
Дону, но и его филиалах как на 
территории России, так и за преде- 
лами — в местах дислокации рос- 
сийских военных баз в Армении и 
Южной Осетии. 

Окружной госпиталь продол- 
жает совершенствоваться. Наряду 
с многофункциональным меди- 
цинским центром, одним из не- 
давних «новоселий» госпиталя 
стало долгожданное открытие и 
нового лечебно-диагностического 
корпуса. В корпусе на 245 койко- 
мест разместились операционные 
и лаборатории. Здание построено 
по индивидуальному проекту и 
имеет на территории станцию до- 
полнительной очистки воды, во- 


донасосную и трансформаторную 
станции, а также станцию меди- 
цинских газов. 

Сегодня госпиталь ЮВО — это 
более 30 отделений самой разной 
‘направленности, через которые 
ежегодно проходят порядка 15 ты- 
сяч пациентов. Общий коечный 
фонд с филиалами госпиталя со- 
ставляет 1140 коск. Неотложная 


специализированная хирургическая 
помощь — одна их ключевых спе- 
циализаций госпиталя. Многопро- 
фильным является хирургическое 
отделение с операционными блока- 
ми, блоком для больных с гнойны- 
ми хирургическими заболеваниями 
и стерилизационной. 

Ежегодно здесь выполняется 
около 4 тысяч оперативных вмеша- 
тельств, из них более 40 процентов 
— сложных. Расширяется структу- 
ра торакальных, абдоминальных, 
онкологических, нейрохирургиче- 
ских, урологических, гинекологи- 
ческих, травматологических, оф- 
тальмологических и ЛОР-операций. 
Развитие получила и сосудистая, и 
челюстно-лицевая хирургия, в рам- 
ках которых, в частности, выполня- 
ются высокотехнологичные виды 
медицинской помощи. Как показа- 
тель — растёт количество видеоэн- 
доскопических операций. 

Высокотехнологичным  обору- 
дованием оснащены лабораторное 
отделение госпиталя и отделение 
функциональной диагностики, где 
‘используются. высокоинформа- 
тивные диагностические системы. 
‘Современное отечественное и им- 
портное оборудование поставлено и 
работает в отделениях рентгеновско- 
го центра, в отделении гемодиализа. 

Впрочем, любая, даже самая со- 
временная и дорогостоящая аппа- 
ратура может оказаться совершенно 
бесполезна без профессионально 
подготовленных  высококвалифи- 
цированных специалистов. «Ста- 
новление 1602-го госпиталя как 
центра оказания медицинской по- 
мощи военнослужащим и места 
сосредоточения лучших врачебных 
кадров военного округа проходи- 
ло на протяжении всей 80-летней 
истории», — подчеркнул в беседе с 
корреспондентом «Красной звезды» 
начальник медицинской службы 
ЮВО полковник медслужбы Серго 
Папко. 

Госпиталь — своего рода кузница 
кадров специалистов в области во- 
енной медицины различного про- 
филя. Его сотрудниками в разное 
время были Герои Социалистиче- 
ского Труда, лауреаты Сталинской 
премии, профессора и препода- 
ватели высших медицинских уч- 
реждений, а также руководители 
крупнейших военных медицинских 
учреждений. 

На сегодняшний день в соста- 
ве медучреждения работает более 
2 тысяч медицинских работников 
— настоящих профессионалов сво- 
его дела. В их числе заслуженные 
врачи Российской Федерации, за- 
служенные работники здравоохра- 
нения, доктора и кандидаты меди- 
цинских наук. А значит — здоровье 
пациентов окружного военного 
клинического госпиталя надёжно 
защищено. 


Фото пресс-службы ЮВО 
Ростов-на-Дону 


Когда врачебный долг обязывает 


Эндокринолог клиники (терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова Дина Реут провела в «красной зоне» стационаров не один месяц, помогая 
пациентам вылечиться от коварного заболевания 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ х 


У каждого, кто произносил клятву 
Гиппократа, своя история прихода 
к профессии доктора. Дая одних это 
было детской мечтой (вашему авто- 
ру после просмотра чехословацкого 
сериала «Больница на окраине города» 
по Центральному телевидению в году 
1990-м, потом лет д0_13 хотелось 
стать’ хирургом), для других — это 
продолжение семейных традиций, 
а для третьих — в каком-то смысле 
превратности судьбы, дело случая, 
определившее впоследствии пасто- 
ящее призвание. Наша’ сегодняшняя, 
собеседница — эндокринолог Дина 
Реут — как раз из числа последних. 
`Поступать в медицинское учебное за- 
ведение она не собиралась, но сделала 
это, потому что предложила подруга. 
`А вскоре девушка поняла, что медици-. 
на — как раз то, чем она хочет зани- 
маться всю жизнь, 


В Военно-медицинской акаде- 
мии имени С.М. Кирова Дина, а для 
пациентов — Дина Михайловна, 
уже 15 лет. В 2006-м она поступила 
в медицинский колледж академии, 
который окончила спустя три года 
и получила специальность медицин- 
ской сестры. Самое удивительное, 
что становиться медсестрой, а затем 
и врачом она совсем не планировала. 
Но судьба распорядилась иначе. 

— В моей семье никогда не было 
докторов, — начинает свой рассказ 
Дина. — Отец — Михаил Леонило- 
вич — видеоинженер, работал на 
«Ленфильме», а затем участвовал 
в съёмках «Улиц разбитых фонарей», 
«Тайн следствия» и других сериалов, 
снимавшихся в Санкт-Петербурге. 
Мама — Елена Константиновна — 
контролёр в Петроэлектросбыте. 
Сама я грезила востоковедением, ув- 
‘лекалась Древним Египтом. И если 
бы 15 лет назад мне бы сказали, что, 
я стану эндокринологом, то ни за что 
бы в жизни не поверила в такое. 

Неожиданный поворот произо- 
шёл по довольно прозаичной при- 
чине. «В вузе, в который я хотела 


поступать, нужно было сдавать ино- 
странный (английский) язык, но, 
к сожалению, а может, и к счастью, 
тогда я знала его совсем плохо. Осоз- 
‘навала, что с таким уровнем знаний 
на свою специальность не поступлю. 
И как раз в тот момент одна из моих 
подруг сообщила, что подаёт до- 
кументы в колледж Военно-меди- 
цинской академии. Она-то и пред- 
ложила поступать вместе с ней. 
Помню, как она сказала: мол, какая 
разница, куда тебе идти, — отучишь- 
ся год, отчислишься и пойдёшь даль- 
ше по своему направлению. А мне 
в то лето действительно было всё 
равно, куда поступать, удалось бы 
хоть куда-то», — вспоминает врач- 
эндокринолог 

По сё словам, она так всё себе 
и представляла. Подтянет свой ан- 
глийский, до весны проведёт время 
в колледже, а потом сосредоточит- 
ся на новой вступительной кам- 
пании. Но весной девушка не 
отчислилась, и свои прежние 
устремления, связанные с изу- 
чением истории Древнего Егип- 
та, отставила в сторону — на- $ 
столько её поглотила учёба 
в одном из лучших меди- 


цинских учреждений. 8 = 
— Сначала это был / 
познавательный  ин- ›\ 
терес, — продолжат у 
Дина. — Я знала, что | \ 
учусь в уникальном \ 
учебном заведении, но 
реальность превзошла ` 


ожидания. Выдающи- 
еся врачи-педагоги закла- 
дывали фундамент знаний, " 
на который мы опирались 
во время практики. А когда 
‘началась работа с пациентами, то 
помощь им, осознание того, что ты 
видишь положительный результат, 
их выздоровление — всё это стало 
приносить такое удовлетворение от 
собственного труда, что через год я 
осознала: египтологом мне не быть, 
а вот пойти дальше по медицинско- 
му направлению — почему бы и нет? 
После окончания колледжа 


медицинская сестра Дина Реуг 
получила назначение в клинику 
челюстно-лицевой хирургии Во- 
енно-медицинской академии, где 
отработала год. 

— Мысли о продолжении обу- 
чения в академии возникали у меня 
ещё в колледже, — отмечает собесед- 
ница. — Чётко определилась с буду- 
щим спустя некоторое время после 
начала деятельности в клинике. Тог- 
да и решила поступать на факультет 
подготовки и усовершенствования 
гражданских медицинских (фарма- 
‘цевтических) специалистов. 

Учёба длилась шесть лет. По вы- 
ходным девушка дежурила в На- 
циональном медицинском иссле- 
довательском центре психиатрии 
и неврологии имени В.М. Бехтерева. 
«Знала, что будет сложно, но пре- 
красно понимала, что настоящий 
врач учится на протяжении всей 

жизни», — подчёркивает Дина, 

на старших курсах задумавша- 
яся о клинической ординатуре 
по эндокринологии. 


вания врачей) Военно-медицинской 
академии, здесь же, спустя два года 
после её окончания, она и осталась 
эндокринологом. За её плечами уже 
было 11 лег обучения, но каждое де- 
журство — это тоже своего рода учё- 
ба, получение практического опы- 
та и навыков, без которых сложно 
представить высокопрофессиональ- 
ного врача. 

— Безусловно, за эти годы я вижу, 
как изменилась академия и сё кли- 
ники, — отмечает доктор Реут. — Тех- 
ническое оснащение у нас поистине 
на самом высоком уровне. Ещё 10 лет 
назад трудно было представить, что 
сегодня мы будем выполнять такой 
большой объём исследований МРТ 
или УЗИ сосудов нижних конечно- 
стей. А открытие в 2017 году много- 
профильной клиники стало важным 
шагом в дальнейшем развитии ака- 
демии — оказание полного спектра 
медицинской помощи вышло на 
уровень мировых стандартов с ис- 
пользованием передовых методов 
диагностики и лечения. 


в командировки в основном ездят 
военнослужащие, но я понимала, 
что ситуация экстраординарная, по- 
этому незамедлительно ответила со- 
гласием. 

Следующие 120 с лишним дней 
доктор Реут провела в лечебно-диа- 
гностическом отделении временного 
инфекционного центра, где распре- 
деляла больных, доставленных на 


центра в «Патриоте» 


7 — Хотелось узкой специ- 2020 год стал для людей в белых машинах скорой помощи. 
ализации, предполагающей халатах серьёзным испытанием. — Врачи, приезжавшие на вы- 
сложный, но интерес- Причиной тому — пандемия новой  зовы, забирали пациентов с любым 
= 


| 120 с лишним дней с октября по февраль доктор Реут провела 
в лечебно-диагностическом отделении временного инфекционного 


ный профиль деятельно- 
сти, — поясняет она. — Так 
остановилась на науке 
о строении и функции 
желёз внутренней секре- 
ции. Особенность эндо- 
кринологии заключается в том, что 
сё проблемы в той или иной степени 
затрагивают практически все об- 
ласти медицины и тесно связаны 
с кардиологией, онкологией, оф- 
тальмологией, гастроэнтерологией, 
нефрологией, урологией, невроло- 
гией, гинекологией и другими. 
Ординатуру Дина проходила 
в клинике (терапии усовершенство- 


—^ 


коронавирусной инфекции, послед- 
ствия которой, увы, ощущаются до 
сихпор. Вместе со своими коллегами 
Дина работала в «красной зоне» пе- 
репрофилированной для пациентов 
с СОУШ-19 клинике академии. По- 
сле весенне-летнего периода после- 
довала осенне-зимняя волна. 

— В начале октября мне предло- 
жили отправиться в командировку 
в Конгрессно-выставочный центр 
«Патриот» в подмосковную Кубинку, 
тде к тому моменту разворачивался 
временный инфекционный центр, — 
говорит собеседница. — Это было 
немного непривычно, потому что 


подозрением на коронавирусную 
инфекцию, — уточняет она. — Нам 
же предстояло классифицировать их. 
в зависимости от течения заболева- 
ния: кому необходимо наблюдение 
кардиолога, уролога, гастроэнтеро- 
лога, эндокринолога. Я как раз кон- 
сультировала по эндокринологиче- 
ской части. 

Поток больных был большим, 
счёт шёл на тысячи. Всё это время 
специалисты Военно-медицинской 
академии, среди которых были 
и офицеры, и старшекурсники, ис- 
полнявшие обязанности младшего 
медицинского персонала, помога- 


ли всем, кто оказался в «Патрио- 
те». Без выходных, довольствуясь 
только коротким отдыхом между 
сменами. 

— Всегда знала, что уровень на- 
ших врачей из академии высок, 
но именно в те дни убедилась, на- 
сколько качественная подготовка 
ведётся в стенах вуза, — подчёркивает 
Дина. — То же самое касается и кур- 
сантов. Они привлекались в качестве 
медбратьев и медсестёр и получи- 
ли громадный практический опыт. 
Будущие офицеры учились прово- 
дить процедуры, ставить инъекции, 
а многие к концу командировки ста- 
ли читать кардиограммы. 

По собственному признанию, 
и для неб самой те месяцы в «Патри- 
оте» дали много нового. «Самое же 
главное, что наш болышой коллек- 
тив, работавший как единое целое, 
добился почти 100-процентного вы- 
здоровления поступивших пациен- 
тов», — отмечает доктор Реут. 

— Если вам снова предложат от- 
правиться в подобную командиров- 
ку, согласитесь? — интересуюсь у со- 
беседницы. 

На раздумья ей потребовалось не 
больше секунды: 

— Конечно! Это же врачебный 
долг обязывает помогать тем, кто 
вэтом нуждается. 


Фото Анатолия МЕДВЕДЯ 
Санкт-Петербург 
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В интересах медицинского обеспечения 


В Санкт-Петербурге оценили состояние и перспективы подготовки медицинских специалистов 


для Российской армии 
Олег ПОЧИНЮК * 


На базе Военно-медицинской акаде- 
мии имени С.М. Кирова состоялось 
выездное заседание совета по с9- 
циальной защите военнослужащих, 
сотрудников  правоохранительных 
органов и членов их семей при Со- 
вете Федерации Федерального Со- 
брания Российской Федерации. Оно 
было посвящено состоянию и совер- 
шенствованию системы подготовки 
медицинских кадров для Вооружён- 
ных Сил РФ. 


Заседание проходило накану- 
не профессионального праздни- 
ка — Дня медицинского работника, 
который традиционно отмечается 
в третье воскресенье июня. Поэтому 
в докладах и выступлениях речь шла 
преимущественно о достижениях 
последних лет, а также о задачах на 
дальнейшую перспективу Местом 
для проведения выездного меропри- 
ятия Военно-медицинская академия 
также была выбрана не случайно. 
(Старейшее среди всех медицинских 
вузов России, учебное заведение 
по-прежнему занимает ведущее ме- 
сто в развитии медицинской науки 
ивподготовке кадров для Вооружён- 
ных Сил РФ. 

Об этом, открывая заседание, его 
участникам сообщил председатель 


Комитета Совета Федерации по обо- 
роне и безопасности Герой России 
Виктор Бондарев. О высочайшем 
уровне квалификации специали- 
стов медакадемии свидетельствует 
и эффективная работа в ситуации, 
связанной с противодействием пан- 
демии коронавирусной инфекции. 

Всего за полгода по поруче- 
нию Президента РФ и под личным 
контролем министра обороны си- 
лами военного ведомства было по- 
строено 16 многофункциональных 
медицинских центров, для работы 
в которых подготовлено более двух 
тысяч высококвалифицированных 
медицинских специалистов при не- 
посредственном участии ВМедА. 
Многие медработники, в частности, 
прошли целевую переподготовку на 
базе ВМедА. 

В настоящее время в Вооружён- 
ных Силах выстроена эффективная 
система военно-медицинского об- 
разования. Из стен медакалемии 
только в минувшем году диплом 
о высшем медицинском образова- 
нии получили более 700 профильных 
специалистов. Подготовка кадров 
осуществляется и в ряде военных 
учебных центров (ВУЦ) при вузах 
страны, где ежегодно готовят около 
200 выпускников. С этого года под- 
готовка по программе офицеров ме- 
дицинской службы организована на 


базе ВУЦ при Крымском федераль- 
ном университете. 

С докладом о подготовке меди- 
цинских специалистов Вооружённых 
Сил РФ в современных условиях вы- 
ступил начальник организационно- 
планового управления — заместитель 
начальника Главного военно-меди- 
цинского управления Минобороны 
России генерал-майор медицин- 


удалось достичь баланса между по- 
требностью в военно-медицинских 
специалистах и объёмами их под- 
готовки. А с 2019 года наиболее от- 
личившиеся выпускники получили 
возможность поступать в ординатуру 
непосредственно после окончания 
специалитета — ежегодно их число 
составляет около 100 лейтенантов 
медслужбы. 


Выстроенная система подго- 
товки военно-медицинских специ- 
алистов позволяет выполнять за- 
дачи, стоящие перед медицинской 
службой Вооружённых Сил, и по- 
вышать эффективность медобесие- 
чения в войсках. Об этих результатах 
и перспективах развития на примере 
Военно-медицинской академии рас- 
сказал начальник Военно-медицин- 


Выстроенная система подготовки специалистов позволяет выполнять 
задачи, стоящие перед медицинской службой Вооружённых Сил РФ, 


в полном объёме 


ской службы Олег Калачёв. Он об- 
стоятельно ознакомил собравшихся 
с основными направлениями этой 
работы. 

Подготовка кадров, по инфор- 
мации докладчика, сегодня ведётся 
в Военно-медицинской академии 
и пяти военных учебных центрах: 
в Москве, Ростове-на-Дону, Влади- 
востоке и Симферополе. С 2015 го- 
да войдя в состав ВМедА, филиал 
медакадемии в Москве стал также 
серьёзным подспорьем в подготовке 
медицинских специалистов. 

Таким образом, с 2013 года чис- 
ленность набора увеличилась в во- 
семь раз. В результате принятых мер 


При этом не менее пристальное 
внимание уделяется готовности млад- 
шего медперсонала к оказанию меди- 
цинской помощи на поле боя и в экс- 
тремальных условиях. С этой целью. 
к [ января 2022 года на базе ВМедА. 
создаётся Центр тактической меди- 
цины с филиалами в военных окру- 
тах и на Северном флоте. Ещё одним 
важным этапом развития системы 
подготовки этой категории специ- 
алистов стало открытие при Главном 
храме Вооружённых Сил в сентябре 
2020 года Школы сестёр и братьев ми- 
лосердия, где подготовка направлена 
на освоение профессии младшего ме- 
дицинского персонала. 


ской академии имени С.М. Кирова 
генерал-майор медицинской службы 
Евгений Крюков. 

В ходе заседания также обсужда- 
лись вопросы развития и оснащения 
современными и перспективными 
образцами медтехники военных 
учебных центров, совершенствова- 
ния целевой подготовки специали- 
стов, развития дистанционных тех- 
‘нологий и др. 

По этим и другим направлениям 
перед участниками заседания высту- 
пили заместитель председателя Ко- 
митета Совета Федерации по соци- 
альной политике Татьяна Кусайко, 
директор департамента медицинско- 


го образования и кадровой политики 
Министерства здравоохранения РФ 
Ирина Купеева, директор департа- 
мента Министерства науки и высше- 
то образования РФ Татьяна Рябко, 
председатель Общероссийского про- 
фессионального союза военнослу- 
жащих Олег Шведков и др. 

Помимо вопросов приоритет- 
ного развития системы подготовки 
медицинских кадров были затро- 
нуты и проблемные вопросы. По 
словам главы делегации Совфеда 
Виктора Бондарева, они касаются 
отмены интернатуры и необходимо- 
сти внесения в этой связи изменений 
в программы по ординатуре, а также 
внедрения дистанционных образо- 
вательных технологий, дальнейшего 
развития военных учебных центров 
медицинского профиля и социаль- 
ной защиты выпускников. 

Всё это, как заверил председатель 
Комитета по обороне и безопасно- 
сти, найдёт отражение в решении за- 
седания и будет поддержано на зако- 
нодательном уровне для повышения 
эффективности и качества подго- 
товки военно-медицинских кадров. 
Тогда как верность традициям, 
созданная клиническая и учебно- 
методическая база и высококвали- 
фицированный профессорско-пре- 
подавательский состав ВМедА — всё 
это вселяет уверенность, что задачи 
по подготовке квалифицированных 
специалистов в интересах Воору- 
жённых Сил продолжат решаться на 
эталонном уровне Военно-медицин- 
ской академии имени С.М. Кирова. 


Санкт-Петербург 


Место встречи увВолги 


В разгар курортного сезона администрации здравниц военного ведомства напоминают, 
что по-настоящему поправить состояние здоровья можно только в санаторных условиях 


Юрий БЕЛОУСОВ * 


Это в песне из культового отече- 
ственного кинофильма, главный ге- 
`рой мелодичио предполагал: «Когда 
весна придёт — не знаю...» Летний 
курортный сезон, как и долгождан- 
ный отпуск, стартовал по графи- 
ку, возвещая о своём начале ростом 
среднесуточных температур и про- 
должительностью светового дия. 
О том, как в первую очередь с поль- 
зой для здоровья можно провести 
отпускной период, рассказывает 
начальник санаторного. курортного 
комплекса «Приволжский» Минобо- 
‘роны России Алексей СУХИНИН. 


— Алексей Владимирович, на ваш 
взгляд, где всё же лучше человеку от- 
дохнуть — на курорте или в санатории? 

— Неплохо отдохнуть можно везде 
— на берегу моря, в ходе лесных тур- 
походов, покоряя горные вершины, 
даже на даче или в городской кварти- 
ре, удобно устроившись на диване пе- 
‘ред телевизором. Всё в конце концов 
зависит от индивидуальных предпо- 
чтений. Но именно поправить личное 
здоровье удастся только в здравнице! 

— У немалой части населения пер- 
вое представление о санатории — это 
огороженный периметр, где в пакете 
включённых развлечений — лишь чере- 
даежедневных медицинских процедур. 

— Это величайшее заблуждение 
всех тех, кому никогда ещё не при- 
ходилось довольствоваться сервисом 
ведомственного  санаторно-курорт- 
ного обеспечения. Да, объём меди- 
цинских процедур влюбом санатории 
занимает немалую долю общего ле- 
чебно-восстановительного времени 
пребывания. Но на то она и здравни- 
ца, чтобы всесторонне содействовать 
укреплению здоровья отдыхающих, а 
не просто предоставлять им преслову- 
тое койко-место. 

Возьмите, к примеру, клиниче- 
ский санаторий «Волга». Проживание 
в санатории не ограничивается одним 
только лечением. Так, во время актив- 
ного досуга гости «Волги» могут полу- 
чить напрокат сезонный спортинвен- 
тарь и найти себе спортивное занятие 
по душе. Благо это позволяет спор- 
тивная база. Она сегодня представ- 
лена баскетбольной, волейбольной и 
детскими площадками, теннисным 
кортом, футбольной и пляжной зона- 
ми. Для юных гостей предусмотрена 
детская комната. 

Клуб санатория вот уже несколь- 
ко десятилетий остаётся для отды- 
хающих знакомым с детства очагом 
культуры, на площадках которого есть 
место не только традиционному би- 
блиотечному кластеру и лекционно- 
му залу; Здесь ежедневно проводятся 
‘разнообразные концерты, конкурсы, 
дискотеки, идёт показ кинофильмов. 
Можно сразиться в бильярд. В бли- 
жайших планах — приобрести ещё и 
оборудование для боулинга. 

Для любознательных граждан, 
кто пассивному отдыху предпочитает 
информационно-насыщенное  вре- 
мяпрепровождение, наработан целый 
перечень обзорных экскурсионных 
поездок по историческим и знаковым 
местам Самары, на регулярной осно- 
ве организуются групповые визиты в 
театры областного центра и филармо- 
нию. 

А в иных случаях, кстати, даже 
санаторную территорию покидать не 
надо. Здесь можно увидеть места, где 
в период Великой Отечественной во- 
йны проживали Светлана Аллилуева 
и всесоюзный староста Михаил Ка- 
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линин. Здесь же за несколько месяцев 
до первого полёта человека в космос в 
1961 году располагался отряд будущих 
космонавтов. В их числе был и Юрий 
Гагарин. Все они проживали на даче 
купца Василия Сурошникова, по- 
строенной ещё в 1910 году. 


оказывает более 20 лицензированных 
видов медицинской деятельности, а 
реабилитационное лечение ведётся 
по 18 стандартам медицинской реаби- 
литации и 16 стандартам санаторно- 
курортного лечения оздоровительных 
и восстановительных программ. 

Медицинская служба включает 
лечебно-диагностический комплекс, 
терапевтические отделения, питьевой 
бювет, фитобар, спортивную базу и 
многое другое. Лечебный комплекс 
организован с учётом максимального. 
использования природных лечебных 
факторов курорта: сероводородной 
минеральной воды из собственной 
скважины и биоклиматических ре- 
сурсов. 

— Есть ли в таком спектре медицин- 
‘ских услуг свои уникальные отличия? 

— Конечно. У нас активно ис- 
пользуется лечебная натуральная 
иловая сульфидная грязь Сакского 
месторождения. Она доставляется 
в здравницу непосредственно с ме- 
ста происхождения — с территории 
Республики Крым. Это, в свою оче- 


лесостепной зоны европейской ча- 
сти России благоприятно влияет на 
больных с заболеваниями органов 
дыхания, сердечно-сосудистой си- 
стемы (гипертоническая и ишеми- 
ческая болезнь сердца) и с функцио- 
нальными расстройствами нервной 
системы. Данный факт находит своё 
подтверждение и крайне востребован 
в условиях современного мира, о чём 
свидетельствуют отзывы наших по- 
стоянных отдыхающих. 

Наполненный ароматами ли- 
ствы и хвои чистый речной воздух 
повышает иммунитет и способствует 
общему оздоровлению организма. 
Уникальные климатические особен- 
ности и соседство с самой большой 
рекой Европы оказывает благопри- 
ятное оздоравливающее воздействие 
на человека. 

Санаторий занимает площадь 
около 28 гектаров. на которых рас- 
полагаются 11 корпусов, два из них 
‘спальные на 432 места. Функциони- 
‘руют 9 отделений и 13 лечебных ка- 
бинетов. В среднем за год здравница 


В санатории функционируют 9 отделений и 13 лечебных кабинетов — 
в среднем за год здравница принимает около 5 тысяч отдыхающих 


Настоящим историческим до- 
стоянием санатория «Волга» можно 
считать так называемый «Объект 
«А». В обиходе он больше известен 
как «бункер Жукова». Три года назад 
после восстановительных меропри- 
ятий стратегический объект впервые 
за историю существования принял 
первую организованную экскурсию. 
До этого местонахождение возве- 
дённого ещё в 1941 году уникального 
строения было засекречено вплоть до 
1974 года. Интересны цифры: бункер 
уходит под землю на глубину до 28 ме- 
тров, а его площадь составляет около 
900 квадратных метров. Была проде- 
лана колоссальная работа по восста- 
новлению объекта: откачаны грун- 
товые воды, помещения вычищены 
и отреставрированы. Бункер обрёл 
достойный вид и теперь привлекает 
собой внимание посетителей к одной 
‘из знаковых страниц отечественной 
истории. 

В перспективных планах здрав- 
ницы — открыть на своей территории 
филиал парка «Патриот» и разместить 
на смотровой площадке в качестве 
экспонатов образцы военной техни- 
ки. 

— Влюбую здравницу едут в первую 
‘очередь за здоровьем. Каков медицин- 
ский профиль клинического санатория 
«Волга»? 

— Здесь ведётся восстановление 
‘нервной, сердечно-сосудистой, ды- 
хательной, пищеварительной и мо- 
чевыдлелительной систем человека. 
Болышое внимание уделено вопро- 
сам реабилитации костно-мышечной 
системы и соединительных тканей. 
Посредством наработанного специ- 
ализированного комплекса процедур 
оказывается медицинское воздей- 
ствие на заболевания женских поло- 
вых органов. 

— Чем продуктивна ваша лечебно- 
диагностическая база? 

— В санатории ведётся комплекс- 
ное восстановительное лечение, при 
котором уникальные природные 
факторы удачно сочетаются с со- 
временными — реабилитационными 
методиками при одновременном за- 
действовании высокотехнологичного 
оборудования. Санаторий «Волга» 


редь, достаточно активно привлекает 
в «Волгу» поклонников природных 
процедур. 

—Ав 


м, на ваш взгляд, уникаль- 
ность самого санатория «Волга» в си- 
‘стеме санаторно-курортного обеспече- 
ния Минобороны России? 

— Уникальность санатория кро- 
ется в унисоне климатических и при- 
родных лечебных факторов, наличия 
современного медицинского обору- 
дования и высококвалифицирован- 
ных специалистов: кандидатов меди- 
цинских наук, специалистов высшей 


категории. 

Клинический санаторий «Вол- 
га» расположен в лесопарковой зоне 
Самары, непосредственно на берегу 
Волги. Климат здесь умеренно конти- 
нентальный. Среднемесячная темпе- 
ратура июля + 20,7 С°. Относительная 
влажность воздуха 73 процента. 

Ещё в Х[Х веке профессором 
Московского университета Григори- 
ем Захарьиным было доказано, что 
континентальный климат лесной и 


принимает около 5 тысяч отдыхаю- 
щих. 
На базе «Волги» совместно с ме- 
дицинским университетом Реавиз, 
Военно-медицинской академией и 
Самарским государственным мс- 
дицинским университетом ведутся 
научные работы, внедряются новые 
методики, вследствие чего в 2018 году 
санаторий получил статус «клиниче- 
ский». 

На всероссийских форумах наш 
‘санаторий неоднократно отмечался в 
номинациях «Лучшая здравница по 


медицинской реабилитации», «Луч- 
шие технологии восстановительной 
медицины» и «Лучшие инновацион- 
ные технологии в санаторно-курорт- 
ной сфере». Нашему коллективу вру- 
чён спецприз Российской академии 
наук «За внедрение инновационных 
технологий в систему оздоровления 
и реабилитации военнослужащих». 
С 2017 года санаторий работает по 
системе обязательного медицинского 
страхования, оказывая амбулаторно- 


поликлинические услуги, а также ме- 
дицинской реабилитации на втором и 
третьем этапах. 

— Говорят; что «Волга» располагает 
уникальными тренажёрами, которые 
могут научить «заново ходить». Это 
правда? 

— Действительно, в 2018 году для 
‘лечения и реабилитации пациентов с 
последствиями инсульта, спинномоз- 
говой травмы, с рассеянным склеро- 
зом, черепно-мозговыми травмами, 
ДЦП и после перенесённого эндо- 
протезирования суставов медмощно- 
сти санатория «вооружились» аппа- 
ратом ЕхоАйе! (ЭкзоАтлет), который 
показал потрясающие результаты! 

Опыт применения оборудования 
показывает, что после курса реаби- 
литации в тесном сочетании его с 
другими методиками и аппаратами 
с биологически обратной связью и 
нейростимуляцией двигательные 
функции пациентов заметно улучша- 
ются, что способствует частичному, а 
в отдельных случаях и полному вос- 
становлению двигательной способ- 
ности. 

Кроме того, в ходе реабилитации 
с помощью экзоскелета у пациентов 
повышается толерантность к физи- 
ческим нагрузкам, увеличивается 
сила мышц, устойчивость при ходьбе, 
‘нормализуется артериальное давле- 


ние, улучшаются функции желудоч- 
но-кишечного тракта и мочеполовой 
системы. Также отмечались положи- 
тельные изменения в психологиче- 
ском статусе пациентов, в частности в 
уменьшении степени выраженности 
депрессии. 

В планах текущего года оснастить, 
новым медицинским оборудованием 
2-й лечебный корпус санатория. 

— Кто в основном посещает ваш са- 
наторий? 


Е 
55 о 
м 
> 
. = 
К Ч 
„ = 


— Наибольший контингент пред- 
ставлен людьми старшего возраста 
от 51 гола и далее. Это 42 процента от 
общего числа отдыхающих. При этом 
приоритетным направлением в де- 
ятельности санатория по-прежнему 
остаётся защита здоровья военнослу- 
жащих, имеющих социальные гаран- 
тии в соответствии с федеральными 
законами. 

— Во сколько обойдутся, к примеру, 
десять дней медико-психологической 
реабилитации лейтенанта и оздорови- 
тельного отдыха членов его семьи? 

— Согласно приказу министра 
обороны РФ от 27 января 2017 г № 60 
«О медико-психологической реаби- 
литации военнослужащих» медико- 
психологическая реабилитация для 
военнослужащего — осуществляется 
без взимания платы, а путёвка по 
программе «Семейный отдых» на 
10 дней для супруги (супруга) воен- 
нослужащего, прибывшего вместе с 
ним, обойдётся в 16 731 рубль. Дети 
в возрасте до трёх лег размещаются 
бесплатно, с прелоставлением до- 
полнительного койко-места. В оздо- 
ровительную программу «Семейный 
отдых» входит проживание, питание, 
пользование спортивным инвента- 
рём и развлечения по программам 
культурно-досуговых мероприятий. 

Питание отдыхающих ведётся по 
системе заказного меню с применени- 
ем стандартной системы диет. Наряду 
со стандартными диетами в лечебном 
питании с успехом применяются раз- 
трузочные дни (белковые, углевод- 
ные), а также проводятся дни нацио- 
‘нальной кухни. В 2021 году появилась 
новинка — блюдо от шеф-повара. 

— В разгар прошлогодней панде- 
мии коронавируса медперсонал и врачи 
санатория «Волга» были активно за- 
действованы в противостоянии новой 
инфекции. В каком направлении были 
востребованы профильные возможно- 
‘сти вашего коллектива? 

— С начала пандемии по фев- 
раль 2021 года в санаторных условиях 
«Волги» прошло медицинскую реаби- 
литацию после внебольничной пнев- 
монии свыше 250 военнослужащих и 
членов их семей. 

В ноябре 2020 года за счёт средств 
ОМС минздравом Самарской обла- 
сти санаторию были предоставлены 
объёмы медицинской помощи для 
проведения реабилитационных меро- 
приятий с пациентами, перенёсшими 
внебольничную пневмонию. Работа 
по медицинской реабилитации па- 
циентов с соматическими заболе- 
ваниями до сих пор ведётся на базе 
стационарного отделения отдельно 
стоящего корпуса. 

Всего же по данному направ- 
лению за период с ноября 2020 по 
февраль 2021 года на медицинских 
мощностях КС «Волга» прошли курс 
медицинской реабилитации около 
$00 жителей Самарской области. 
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Бригада экстренной помощи 
врачей показала журналистам тре- 
нировку по действиям при получе- 
нии сигнала тревоги и сбора на вы- 
езд для оказания помощи условно 
пострадавшим. 

Военные медики рассказали 
о современных методах телемеди- 
цины, применяемых при оказании 
медицинской помощи пациентам, 
а также об оказании медицинской 
помощи нуждающемуся населе- 
нию сирийских провинций при 
проведении гуманитарных акций 
совместно с российским Центром 
по примирению враждующих сто- 
рон и контролю за перемещением 
беженцев. 

Без военных медиков не 
обойтись не только на авиабазе 
Хмеймим, но и за её пределами. 
Ни один гуманитарный конвой не 
выезжает без сопровождения «ме- 
дицины». Так военных медиков 
называют сами военнослужащие. 
И очень часто их помощь бывает 
крайне необходима жителям раз- 
рушенных войной населённых 
пунктов. 

— Приходилось выезжать, ока- 
зывать помощь местному населе- 
нию, в составе колонн участвовать. 
Как правило, мы участвуем в ме- 
дицинском обеспечении самих 
колонн, которые выдвигаются, по- 
скольку врач должен находиться 
там, чтобы в случае чего оказать 
помощь не только населению, но 
и — а ситуации бывают разные — 
тем, кто в составе колонны нахо- 
дится, военнослужащим нашим, — 
говорит Дмитрий  Охлопков, 
старший ординатор хирургическо- 
го отделения медицинского отряда 
специального назначения. 

— Мы в первую очередь офице- 
ры, военнослужащие, а во вторую 
очередь уже врачи, которые долж- 
ны оказать помощь. Постоянно 
готовы взять в руки оружие и при 
необходимости его применить, — 
отмечает врач-офтальмолог авиа- 
базы Дмитрий Кутин. 

По его словам, военные врачи 
перед отправкой в Сирию слушают 
курс лекций в Военно-медицин- 
ской академии по тем патологиям, 
с которыми здесь можно стол- 
кнуться. 

— Плюс проходим обследо- 
вание, как все военнослужащие, 
которые сюда прибывают, — доба- 
вил он. 

Как сообщил начальник ме- 
дицинской службы группировки 
войск Вооружённых Сил РФ в САР 
Олег Арсентьев, основные зада- 
чи медслужбы группировки сил 


в арабской республике — это обе- 
спечение санитарно-эпидемиоло- 
гического благополучия личного 
состава и постоянная готовность 
к оказанию медицинской помощи. 

На авиабазе имеется медицин- 
ский отряд специального назна- 
чения. Как рассказал начальник 
отряда Мамед Мерзосв, задача его 
личного состава — оказывать ква- 
лифицированную медицинскую 


помощь всем военнослужащим, 
а также в случае необходимости 
обеспечивать дальнейшую эваку- 
ацию в лечебные учреждения вы- 
шестоящего звена. 

Также имеется группа специ- 
ализированной медицинской по- 
мощи местному населению. 

— Медицинские специалисты 
отряда регулярно выезжают на гу- 
манитарные акции, проводимые 
Центром по примирению вражду- 


срок, сама просится в очередную 
командировку. 

У российских военных меди- 
ков в Сирии имеется различная 
современная  лабораторно-диа- 
тностическая аппаратура, в том 
числе рентген и УЗИ. Также на 
авиабазе есть возможность про- 
водить сеансы телемедицины 
с участием лучших специалистов 
России. В случае когда не удаётся 


быстро поставить диагноз, есть 
возможность собрать консилиум 
из лучших специалистов Воен- 
но-медицинской академии имени 


С.М. Кирова в режиме онлайн- 
конференции. И принять един- 
ственно правильное решение. 
Военные врачи располагают 
и аэромобильными медицински- 
ми модулями. На базе Хмеймим 
проходят регулярные трениров- 
ки по эвакуации раненых с от- 


С начала процесса урегулирования российским 
ЦПВС проведено 2920 гуманитарных акций. 
Общий вес гуманитарного груза составил более 


5122 тыс. тонн 


ющих сторон, где оказывают ме- 
дицинскую помощь местному на- 
селению, — отметил офицер. 
Анастасия Болотникова в мс- 
дицинском отряде специального 
назначения — главная медсестра. 
Это уже её четвёртая командиров- 
ка в арабскую республику. Иногда 
приходится тяжело, признаётся 
она, ограниченное  простран- 
ство... Но как только подходит 


далённых постов на вертолётах, 
оснащённых специальным ме- 
доборудованием, включающим 
аппараты ИВЛ и системы мони- 
торинга жизненных показателей 
пациента. 

В местных условиях, где до по- 
стов с несущими службу россияна- 
ми могут быть многие километры 
и эвакуация наземным транспор- 
том займёт немало часов, вертолёт 


позволяет значительно ускорить 
вывоз больных и раненых и повы- 
сить шансы на их выздоровление. 
Пилот вертолёта и медики рабо- 
тают одной командой — за каждой 
машиной закреплена специальная 
бригада врачей. 

По случаю Дня медицинско- 
го работника ансамбль Южного 
военного округа дал концерт для 
военных медиков на авиабазе 
Хмеймим. Ансамбль ЮВО, в част- 
ности, исполнил такие песни, как 
«Не для меня», «Группа крови», 
«Небо славян». 

— Вот первую песню я запи- 
сал, чтобы по приезде в Россию 
скачать и слушать. Здесь слы- 
шишь песни редко, и любая песня 
кажется яркой и красивой. Вы- 
делилось из общей группы «Небо 
славян». В первую очередь дрожь 
по коже, когда слушаю такие па- 
триотические песни. И конечно, 
хочется домой, как всегда, — по- 
делился своими впечатлениями 
о концерте начальник хирурги- 
ческого отделения медицинского 
отряда специального назначения 
Ислам Яхшибаев. 


ж+* 


В Сирийской Арабской Ре- 
спублике российским Центром 
по примирению враждующих сто- 
рон и контролю за перемещением 
беженцев продолжается работа, 
направленная на невоенное раз- 
решение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир- 
ной жизни. В конце недели пред- 
ставителями ЦПВС проведена 
гуманитарная акция в населённом 
пункте Тамана провинции Идлиб, 
в ходе которой местным жителям 
выданы продовольственные набо- 
ры общим весом 0,9 тонны. 

С начала процесса урегули- 
рования российским Центром по 
примирению враждующих сторон 
проведено 2920 гуманитарных ак- 
ций. Сирийским гражданам до- 
ставлено и распределено 5121,97 т 
продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необхо- 
димости. 

Продолжается реализация по- 
ложений российско-турецкого ме- 
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Состоялось очередное совместное 
российско-турецкое патрулирова- 
ние в провинции Алеппо по марш- 
руту от пункта пропуска Гариб до 
Итвиран-Фуйкани и обратно. 

Подразделениями россий- 
ской военной полиции осущест- 
вляется сопровождение граждан- 
ского автотранспорта на участке 
трассы М4 между населёнными 
пунктами Айн-Иса провинции 
Ракка и Телль-Тамер провинции 
Хасеке. «Всего с 25 мая 2020 года 
сопровождено 60 544 автомобиля 
и 11 084 человека», — сообщил 
на брифинге заместитель руко- 
водителя ЦПВС контр-адмирал 
Вадим Кулить. 


Итальянцы помнят 
о помощи из России 


На севере Италии увековечили память 
о поддержке, оказанной российскими 
военнослужащими во время пандемии 


На языке, не требующем перевода. Ломбардия, апрель, 2020 г. 


Торжественная церемония от- 
крытия памятной таблички со 
словами благодарности в адрес 
российского руководства и мед- 
персонала, оказавшего помощь 
Италии в0 время первой волны 
пандемии нового коронавируса, 
состоялась в доме престарелых 
«Дом Бога» в северном городе 
Брешия. Как заявил в минувшую 
субботу, 19 июня, Марко Барат- 
то, глава культурной ассоциации 
«Толстой», которой принадлежит 
данная инициатива, это символи- 
ческий выбор. 


«Именно здесь работали рос- 
сийские специалисты, и мы счи- 
таем это знаком глубокой при- 
знательности», — сказал он. Как 
он уточнил, формально табличка 
была установлена ещё в ноябре 
прошлого года. «Но тогда из-за 
действовавших ограничений мы 
не могли провести торжествен- 
ную церемонию», — пояснил 
Баратто. В церемонии принял 
участие генеральный консул Рос- 
сийской Федерации в Милане 
Дмитрий Штодин, а также пред- 
ставители местных властей и ру- 
ководство медучреждения. 

Вторая подобная памятная 
табличка была установлена в дру- 
гом обработанном российской 
бригадой доме престарелых «Ла- 
сточка» в городке Лумеццане 
в провинции Брешия (область 
Ломбардия). Там также предус- 
мотрено её торжественное от- 
крытие. 


Уместно будет напомнить, 
что группа из более чем 100 рос- 
сийских военных вирусологов 
и специалистов Минобороны 


в области эпидемиологии, восемь 
врачебно-сестринских бригад, 
а также оборудование для осу- 
ществления  дезинфекционных 
мероприятий были доставлены 
в Италию в конце марта 15 бор- 
тами по договорённости, до- 
стигнутой во время телефонного 
разговора Президента РФ Вла- 
димира Путина и премьер-мини- 
‘стра Италии Джузеппе Конте. 

Российские военные специа- 
листы были направлены на работу 
в район города Бергамо, одного из 
наиболее пострадавших от панде- 
мии на тот момент. Всего россий- 
ские медики вылечили 76 пациен- 
тов в полевом госпитале Бергамо, 
построенном в кратчайшие сроки 
для приёма заразившихся корона- 
вирусом, когда местная больница 
имени Папы Иоанна ХХИ! оказа- 
лась перегружена. 

Российские специалисты 
войск РХБ защиты провели сани- 
тарную обработку 114 домов пре- 
старелых, продезинфицировали 
| млн 131 тыс. кв. м помещений, 
более 420 тыс. кв. м открытых 
площадей и дорог в более чем 
90 населённых пунктах Ломбар- 
дии — как провинции Бергамо, 
так и соседней Брешии. Миссия 
продлилась до мая. Представи- 
тели властей Италии на разных 
уровнях неоднократно выражали 
благодарность России. 


В ИНОСТРАННЫХ АРМИЯК 


США 
АВИАПАРК ВВС СОКРАТИТСЯ 


В 2022 финансовом году ВВС 
США планируют вывести из б0- 
свого состава и списать 201 само- 
лёт, закупить планируется 91 лета- 
тельный аппарат. По словам главы 
Пентагона Ллойда Остина, спи- 
сание старых самолётов и систем 
позволит сэкономить военному 
ведомству не менее 1,4 млрд дол- 
ларов и направить их на «другие 
потребности». К списанию гото- 
вят 42 штурмовика А-10, 48 много- 
целевых истребителей Е-15С/О, 
47 многоцелевых истребителей 
Е-16С/О, 14 самолётов-заправ- 
щиков КС-10, 18 самолётов-за- 
правщиков КС-135 Этао!апкет, 8 
военно-транспортных самолётов 
С-130Н Негсше$, 4 самолёта бое- 
вого управления и целеуказания 
Е-8 (Т5ТАВ$), 20 беспилотников 
ВО-4 Вюск 30 СЛоБа! НамК. 


ОБОЗНАЧЕНА СТРАТЕГИЯ 
В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ 


Министр обороны США Ллойд 
Остин выпустил внутреннюю ди- 
рективу, касающуюся стратегии 
и задач ведомства в области про- 
тивостояния Китаю, который Со- 
единённые Штаты считают своим 
главным стратегическим сопер- 
ником. Глава Пентагона отметил: 
«Инициативы, которые я пред- 
ставляю сегодня, связаны с более 
широким подходом правительства 
(США к Китаю и помогут разрабо- 
тать стратегию национальной обо- 
роны». Новые инструкции, счита- 
ет Остин, «расширят возможности 
министерства по активизации 
действий по созданию сети союз- 
ников и партнёров, усилению под- 
готовки и ускорению разработки 
новых оперативных концепций». 
Стратегия национальной обороны 
Пентагона от 2018 года опреде- 
лила Китай в качестве основного 
стратегического конкурента, но 


созданная новым министром обо- 
роны США рабочая группа при- 
шла к выводу, что для решения 
проблем, связанных с КНР, было 
сделано недостаточно. По словам 
представителя Пентагона, рабо- 
чая группа выявила «разрыв между 
словами и действиями» — опера- 
ции Пентагона в последние два 
десятилетия были сосредоточены 
в основном на боевиках на Ближ- 
нем Востоке, а не на подготовке 
к противостоянию современной 
армии, подобной китайской. Кон- 
тролировать работу по Китаю и не- 
сти ответственность за выполнение 
конфиденциальных рекомендаций 
рабочей группы намерен сам ми- 
нистр обороны США. 


РАЗРАБОТАЮТ ПРОЕКТ 
НОВОГО ЭСМИНЦА 


ВМС США дали старт програм- 
ме по разработке нового эсминца. 
В начале июня был торжественно 
открыт офис команды разработ- 
чиков проекта ракетного эсминца. 
Сейчас в её штате всего 16 человек. 
Они должны разработать стратегию 
работы и сформировать перечень 
требований к новому боевому кора- 
блю. Пока известно, что разработ- 
чики намерены придать кораблю 
«новую форму корпуса, эффек- 
тивную интегрированную систе- 
му энергоснабжения и большую 
автономность, снижающую логи- 
стическую нагрузку на флот». Этот 
проект, кроме того, предполагает 
использование уже существующей 
боевой информационно-управ- 
ляющей системы Ае25 и электри- 
ческой двигательной установки, 
впервые применённой на эсминцах 
типа «Замволл». Новый корабль 
должен будет заменить крейсера 
«Тикондерога» и эсминцы «Арли 
Бёрк». Предварительный проект 
эсминца должен быть представлен 
в 2022 финансовом году, а строи- 
тельство головного корабля — стар- 
товать уже в 2028-м. 


УТОЧНЯТ КОНЦЕПЦИЮ ПРО 

Первый заместитель помощ- 
ника министра обороны США по 
вопросам ядерного и ракетного 
сдерживания Леонор Томеро со- 
общила 9 июня на слушаниях 
в комитете по делам вооружённых 
сил сената конгресса США, что 
Пентагон в ближайшие недели 
намерен приступить к пересмо- 
тру противоракетной доктрины. 
«Этот процесс будет проводить- 
ся скоординированным образом 
в рамках [оборонного] ведом- 
ства, — сказала она. — Мы плани- 
руем начать очень скоро. Мы рас- 
смотрим угрозы и меняющуюся 
обстановку в области безопасно- 
сти, как нам улучшить и иметь эф- 
фективную и доступную противо- 
ракетную оборону как для нашей 
родины, так и для региональной 
обороны». 


НА ОРБИТУ ВЫВЕДЕНЫ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ 
СПУТНИКИ 


15 июня ракета-носитель 
Мтоаиг Г вывела на орбиту три 
спутника для нужд Национально- 
то управления военно-космиче- 
ской разведки США (МВО). 3 
пуск ракеты произвели в рамках 
миссии МКОГ-1 с космодрома 
на острове Уоллопс (штат Вир- 
джиния) в Атлантическом океане. 
Этот старт стал для МКО вторым 
с начала 2021 года. Ракета Мао!аиг 
Г относится к семейству твердо- 
топливных ракет-носителей, соз- 
данных на базе маршевых ступе- 
ней МБР Мтшетап и РеасеКеерег. 
Версия Мтовиг 1 предназначена 
для вывода на низкую околозем- 
ную орбиту малых космических 
аппаратов. 


Германия 
У СПЕЦНАЗА - НОВЫЙ 
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 


Пресс-служба — министерства 
обороны ФРГ представила видео 
первых тестовых стрельб пере- 
носного ракетного комплекса 
ЕпЮгсег (УИгкпиие! 1800+). Его 
испытания прошли в начале это- 
го года с участием специалистов 
федерального управления по во- 
оружениям, информационным 
технологиям и использованию 
бундесвера (ВААПУВ\/) и сотруд- 
ников — компании-производите- 
ля МВРА Сеппапу. В 2019 году 
ВААПУВу/ поручила компании 
МВРА Сеппапу производство 
и поставку 850 ракетных ком- 
плексов Епгсег Поступление 
комплексов начнётся в 2024 году. 
Они предназначены для сил спе- 
циальных операций бундесвера 
(Коттапао ЗредайтаНе, КУК), 
которые нуждаются в высокоточ- 
ном средстве поражения, превос- 
ходящем по дальности нынешний 
гранатомёт \У/икииие! 90. Опыт 
К$К в Афганистане показал, что 
у немецкого спецназа отсутство- 
вали средства поражения с эффек- 
тивной дальностью до 2000 м. Речь 
шла, в частности, об уничтожении 
крупнокалиберных пулемётов, 
расположенных как на стационар- 
ных позициях, так и на пикапах. 
Это критически важно в условиях 
отсутствия авиационной и артил- 
‘лерийской поддержки. Общая рас- 
чётная потребность в 3100 управ- 
ляемых ракетах У/икииие! 1800+ 
оценивается в 3100 изделий, они 
будуг приобретены несколькими 
закупочными партиями. Масса 
ракеты с прицельным приспосо- 
блением — около 12 кг Принцип 
действия комплекса: «выстрелил — 
забыл». 


Латвия 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТРАЛЬЩИКОВ 


Французская компания ЕСА 
‘Стоир завершила первый этап 
программы модернизации трёх 
тральщиков ВМС Латвии (полное 
водоизмещение — около 600 тонн, 
скорость — 15 узлов). На кораблях 
противоминной обороны демон- 
тировано устаревшее оборудо- 
вание (в том числе подкильный 
гидролокатор). Установка новой 
системы — системы беспилотного 
противоминного контроля ОМ! 
ТооТбох — начнётся в октябре этого 
года. Это позволит кораблям при- 
менять современные технологии 
для разминирования и не заходить 
самому кораблю на минное поле. 
Будут применяться беспилотные 
надводные аппараты А18-М, ос 

нащённые новейшим поколением 
эхолотов ОМ1$А$, и подводные 
роботы Зеазсай МК2 и К-5ТЕК 
С для обнаружения и обезврежи- 
вания мин. На вооружении ВМС 
Латвии имеются четыре тральщи- 
ка типа «Трипартит» (Тиране), 
приобретённые в 2000-х годах из 
состава ВМС Нидерландов. 


Украина 
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ ИЗ-ЗА 
ОКЕАНА ПРОДОЛЖИТСЯ 


Министерство обороны США 
утвердило 150 млн долларов по- 
мощи Украине «для укрепления 
обороноспособности», сообщило 
в начале июня посольство США 
на Украине в соцсети Тмйиег. «Но- 
вый пакет в рамках Инициативы 
содействия безопасности на Укра- 
ине на 150 млн долларов, в том 
числе на обучение, оборудование 
и консультации, чтобы помочь 
силам Украины сохранить терри- 
ториальную целостность страны, 
защитить её границы и улучшить 
взаимодействие с НАТО», — ука- 
зывалось в официальном со- 
общении. 

Однако позднее американская 
газета РоНИсо сообщила, что Бе- 
лый дом собирался предоставить 
Украине военную помощь на сум- 
му 100 млн долларов, но поменял 
планы в связи с саммитом в Же- 
неве. По информации источников 
издания, готовившийся пакет мер 
помощи включал в том числе по- 
ставки вооружений поражающего 
действия. В частности, рассма- 
тривалась возможность предо- 


ставления систем ближней ПВО, 
противотанкового и стрелкового 
оружия. 

В связи с этим 18 июня было 
распространено письменное за- 
явление пресс-секретаря Белого 
дома Джен Псаки, которая опро- 
вергла сообщения о приостанов- 
ке помощи Киеву «в сфере без- 
опасности». «Мысль о том, что 
мы удерживали помощь Украине 
в сфере безопасности, является 
абсурдной. Только на прошлой 
неделе — в преддверии самми- 
та США — Россия — мы предо- 
ставили пакет помощи в сфере 
безопасности объёмом 150 млн 
долларов, включая помощь ле- 
тального характера. В настоя- 
щее время мы предоставили всю 
сумму, выделенную конгрессом 
[США] в рамках инициативы по 
оказанию помощи Украине в сфе- 
ре безопасности», — отметила она, 
не уточнив, о какой именно сумме 
в целом идёт речь. «Мы также под- 
готовили резервные средства...» — 
добавила Псаки. 


КНР 
МОДЕРНИЗИРОВАНА 
КРЫЛАТАЯ РАКЕТА 


а 20 


Модернизированная — версия 
тяжёлого бомбардировщика Н-6К 
была задействована на учении, 
получившем название «Огнен- 
ный меч». В ходе этого учения 
китайские самолёты Н-6К впер- 
вые применили по целям новей- 
шие крылатые ракеты воздуш- 
ного базирования. По данным 
региональных СМИ, речь идёт 
о последней модификации стра- 
тегических крылатых ракет С/-10, 
максимальная дальность которых 
увеличена до 2500 км, что позво- 
ляет бомбардировщикам нано- 
сить удары с внушительного рас- 
стояния от зоны контроля ПВО 
противника. 


По сообщениям информагентств 
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Универсальные бойцы 
оздоровительного фронта 


Конкурс профессионального мастерства на базе крымского 
военного санатория «Судак» определил медсестру года 


Павел ЗАВОЛОКИН * 


Четыре команды опытных специалистов среднего медицинского звена со- 
стязались в практике применения медицинских навыков, основанных на об- 
ширных теоретических знаниях и творческом подходе, которые участницы 
демонстрировали при выполнении заданий конкурса на звание «Медсестра 
года. Уникальные состязания проводятся с 2017 года в здравницах, входя- 
щих в состав санаторно-курортного комплекса «Крымский». 


— В нынешнем году за звание 
лучших медсестёр борются предста- 
вительницы приёмного отделения, 
двух терапевтических и физиотера- 
певтического отделения, — отметил 
в комментарии корреспонденту 
«Красной звезды» начальник сана- 
тория «Судак» Вячеслав Трусов. 

По его словам, конкурс стал 
доброй традицией, прервавшейся 
лишь в 2020 году в связи с панде- 
мией. В период «локдауна», когда 
остальные санатории региона не 
принимали пациентов, санаторий 
«Судак» продолжал деятельность в 
режиме обсервационного центра, 
размещая в том числе возвратив- 
шихся из-за рубежа военнослужа- 
щих и приняв около 600 человек. 

Всего же в минувшем году в 
стенах здравницы получили сана- 
торно-курортное лечение около 
1,5 тысячи пациентов — в основном 
действующие военнослужащие и 
члены их семей. Причём принима- 
ст пациентов военный санаторий 
не только в высокий курортный се- 
зон. Природные и климатические 
факторы, по сути, круглогодичной 
крымской здравницы оказывают 
положительное влияние на здоровье 
её гостей, в том числе и в осенне- 
зимний период. 

(Сюда приезжают не только что- 
бы получить курс лечения «про- 
фильных» заболеваний: болезней 
системы кровообращения, органов 
дыхания, костно-мышечной си- 
стемы, нервной системы и других, 
пройти курс медицинской реаби- 
литации после болезней или меди- 
ко-психологической реабилитации, 
положенной при особых условиях 
службы. Но и для общего улучше- 
ния самочувствия, повышения ра- 
ботоспособности и предотвращения 
так называемого профессионально- 
го выгорания. 

В санатории для этого создана 
отличная спортивная база, в част- 
ности, имеется пять теннисных кор- 
тов, с десяток столов для настольно- 
го тенниса и не меньше бильярдных 
столов. К услугам отдыхающих ве- 
лосипеды для велопрогулок по тер- 
ритории, а также поля и площадки 
для игровых видов спорта — мини- 
футбола, баскетбола и волейбола, 
так что даже в межсезонье скучать 
здесь не придётся. 

Для отдыха семей военно- 
служащих имеются специальные 


дициной, но и проходят творческие 
этапы, демонстрируют коммуни- 
кативные способности, которые 


неотъемлемы в успешной работе с 
людьми. 

Всё же в конкурсе профес- 
сионального мастерства основные 
баллы участницам давало успешное 


прохождение этапов медицинской 


подготовки. Отвечая на теорети- 
ческие вопросы, медсёстры докла- 
дывали компетентному жюри под 


председательством временно ис- 
полняющего обязанности началь- 
ника СКК «Крымский» заслужен- 
‘ного врача Российской Федерации 
Сергея Куцуренко. 

Как выяснялось по ходу испы- 
таний, медсестра должна не просто 
знать, а владеть чёткими навыками 
оказания первой медицинской по- 
мощи при инфаркте миокарда или в 
результате утопления, не говоря уже 
о помощи при солнечном ударе, уку- 
се ядовитой змеи или насекомого. 

Как рассказал председатель 
жюри, тренировка навыков и об- 
мен опытом между медработниками 
здравниц Крыма идёт непрерывно. 
Так, в канун конкурса на базе Фе- 
одосийского военного санатория 


Конкурс «Медсестра года» коллективу 
санатория даёт возможность в формате 
дружеского состязания отточить весь комплекс 
навыков для работы с пациентами 


программы пребывания, чтобы не 
только глава семьи имел возмож- 
ность получить лечение, но и супру- 
га и дети могли также при желании 
пройти оздоровительные курсы. Та- 
кие спецпрограммы адаптированы 
как под конкретные потребности, 
так и по срокам. 

Санаторий традиционно поль- 
зуется особой популярностью у же- 
‘лающих провести оздоровительный 
отдых в целебном климате Крыма. 
К примеру, в начале ноября минув- 
шего года, всего за несколько дней 
приёма заявок на отдых в 2021 году, 
в СКК «Крымский» поступило 60- 
лее 15 тысяч пожеланий отдохнуть 
именно в «Судаке». 

По отзывам самих отдыхаю- 
щих, кто уже успел побывать здесь 
и получить профессиональное сана- 
торно-курортное лечение, именно 
благодаря усилиям врачей, меди- 
цинского персонала и всего коллек- 
тива здравницы в санатории создана 
располагающая к отдыху комфорт- 
ная атмосфера. 

— Наш персонал к своей работе, 
как и к каждому посетителю здрав- 
ницы, относится с душой, — отмеча- 
ст начальник санатория. Он уверен, 
что умение вовремя сказать доброе 
слово пациенту, создать доброже- 
ълательную атмосферу важны не 
меньше, чем навыки перевязки или 
подготовки капельницы. Именно 
поэтому в ходе конкурса участни- 
цы не только выполняют задания, 
непосредственно связанные с ме- 


проводили показное специальное 
учение, в котором приняли участие 
представители всех санаториев ре- 
гиона, в том числе и здравниц цен- 
трального подчинения. При этом 
весь медицинский персонал регу- 
лярно проходит дополнительную 
подготовку, включая дистанцион- 
ный формат онлайн-курсов. 

— В прошлом году мы ввели в 
санатории «Судак» разработанную 
в Военно-медицинской академии 
новую методику по реабилитации 
пациентов после перенесённого ко- 
ронавируса, — отметил врио началь- 
ника СКК «Крымский». 

Методика, по его словам, была 
адаптирована под специфику сана- 
тория, в частности, по показаниям 
были добавлены ингаляции крым- 
скими травами, курс феодосийской 
лечебно-минеральной воды, сак- 
ские целебные грязи, обладающие 
уникальным лечебным эффектом, и 
ряд других методов лечения. Таким 
образом, в совокупности методика 
по результатам пройденных курсов 
дала очень позитивные результаты. 

Новая программа реабилитации 
рассчитана на пациентов, перенёс- 
ших коронавирусную инфекцию в 
средней, тяжёлой и крайне тяжё- 
лой формах. Все они, как правило, 
прибывают в здравницу с остаточ- 
ными явлениями болезни. В состав 
программы входят лечебная физ- 
культура, дыхательная гимнастика, 
ингаляционная терапия и дополни- 
тельные вспомогательные методы. 


— Конечно же, помимо новых 
методик, как, например, процедуры 
ингаляций — кислородно-гелиевой 
смесью, и таких традиционных для 
санатория процедур, как кислород- 
ная баротерапия, нормобарическая 
типокситерапия, магнитотерапия, 
терморелаксация, углекислые ван- 
ны, бальнеотерапия и многих дру- 
гих, в деле оздоровления пациентов 
многое зависит непосредственно от 
человеческого фактора, — убеждена 
заведующая терапевтическим отде- 
‘лением Светлана Орлан. 

Под её началом сложился заме- 
чательный коллектив, в котором се- 
годня трудятся 26 медсестёр и сани- 
тарок. По оценке Светланы Орлан, 


именно благодаря человеческому 
фактору процедуры дают усилен- 
ный эффект, идёт улучшенное вос- 
становление психоэмоционального 
статуса. В итоге люди покидают са- 
наторий отдохнувшими и поправив- 
шими здоровье. 

А конкурс «Медсестра года» 
для коллектива санатория пред- 
ставляет дополнительную  воз- 
можность сплотить медицинские 
ряды и в формате дружеского со- 
стязания отточить весь комплекс 
навыков, необходимых для работы 
с пациентами качественно и без- 
упречно. 

— Вэтом году на конкурсе участ- 
ницы успешно продемонстрирова- 
‚ли и подход к больным, и художе- 
ственный вкус, но на первом месте 
традиционно оказывался профес- 
сионализм, — отметил главный су- 
‘дья состязания Сергей Куцуренко. 

Однако при всей дружеской и 
тёплой атмосфере борьба за победу 
разгорелась нешуточная. Мнения 
членов жюри зачастую не совпа- 
дали, и из-за судейского стола то 
и дело раздавались жаркие споры. 
В ходе практических выступлений 
участницы на время накладывали 
жгут для остановки артериального 
кровотечения, готовили перед про- 
цедурой капельницу, выполняя це- 
лый комплекс медицинских мани- 
пуляций. 

И если изначально лидерство в 
соревновании захватили представи- 
тельницы лечебного корпуса из ко- 
манды «Позитив», то в итоге вперёд 
вырвалась команда медсестёр при- 
&много отделения «Магнит», кото- 
рым в итоге удалось в конкурентной 
‘борьбе удержать лидерство до само- 
го финала. 

— Самое тяжёлое в состязании 
— это справиться с волнением, — 
поделилась впечатлениями от уча- 
стия в конкурсе представительни- 
ца команды-победителя медсестра 
Любовь Царук. — Сами по себе за- 
дания были привычны, это наша 
повседневная работа, которую каж- 
дая из нас стремится делать мак- 
симально хорошо. И вообще мы 
«универсальные солдаты», должны 
уметь всё для оказания первой по- 
мощи людям. 

По завершении конкурса для 
победительниц и участниц состя- 
зания, работников санатория и его 
отдыхающих с концертом в честь 
Дня медицинского работника на 
сцене клуба здравницы высту- 
пили артисты Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова. 


Фото автора. 
Судак 


Агитэшелон в столице Урала 


С остановкой в Екатеринбурге агитационный поезд успешно 
отмерил свыше 20 тысяч км пути по стране 


Юрий БЕЛОУСОВ * 


_На завершающем участке большого 
путешествия по маршруту Москва — 
_Ваадивосток — Москва с остановками 
в более чем полусотне городов нашей 
"Родины агитпоезд «Мы — армия стра- 
пы! Мы — армия народа» в минувшую 
субботу прибыл в столицу Среднего 
Урала. 


На главной платформе Екатерин- 
бургского железнодорожного вокза- 
ла тематический воинский эшелон 
встречали представители командова- 
‘ния Центрального военного округа, 
региональных и городских властей, 
ветеранской общественности, воен- 
нослужащие Екатеринбургского гар- 
низона, юнармейцы, жители города. 

Позади спецпоезда осталось две 
трети от намеченного маршрута. Этот 
факт даёт возможность подвести про- 
межуточный итог прохождению по 
территории страны уникального по 
своей тематике железнодорожного 
состава, сформированного по иници- 
ативе Минобороны России. 

Стоит отметить, что Екатерин- 
бург стал 46-м населённым пунктом 
на маршруте, где личный состав со- 
провождения эшелона «Мы — армия 
страны! Мы — армия народа}, сделав, 
промежуточную остановку пред- 
ставил посетителям на площадках 17 
индивидуально оформленных вы- 
ставочных терминалов, демонстра- 
ционных зон и открытых железно- 
дорожных платформах тематические 
экспозиции, повествующие о важ- 
‘нейших страницах истории Великой 
Отечественной войны, новейших до- 
стижениях армии России и развитии 
юнармейского движения. 

На открытых платформах спец- 
эшелона зрители могли ознакомить- 
ся с образцами новейшей россий- 
ской техники — бронеавтомобилем 
«Тайфун-К», танком Т-90М, само- 
ходной артиллерийской установкой 
«Коалиция-СВ», а также осмотреть, 
трофейную технику, добытую в пери- 
од боёв за освобождение от бандфор- 
мирований сирийского города Алеп- 
пов2018 году; 

К моменту прибытия в Екатерин- 
бург агитационный поезд успешно 
преодолел по российским железным 
дорогам свыше 20 тысяч км. Из них 
порядка 8 тысяч пришлось на марш- 
руты, проложенные по территории 
Центрального военного округа. Всего 
с учётом остатка пути в зоне ответ- 
ственности ЦВО это расстояние от 
Саратова до Братска и обратно — че- 
рез Казань — превысит 9 тысяч кило- 
метров. В пуги следования эшелона 
были сделаны остановки в 14 городах 
ЦВО, следующая — в Перми. 

В городах с местами дислокации 
военных гарнизонов вместе с жите- 
лями и главами администраций насе- 
лённых пунктов агитпоезд встречали 
представители командования воен- 
ного округа, командиры воинских ча- 
стей и соединений, ветераны войны и 
Вооружённых Сил, 

(Следуя на восток через гарнизоны 
Центрального военного округа, тема- 
тический поезд акции «Мы — армия 
страны! Мы — армия народа} за 10 
дней преодолел свыше 4500 кило- 
метров, пять часовых поясов, сделал 
остановки в 10 городах Поволжья, 
Урала и Сибири. 


ВОЕННО: 
МОРСКОЙ 


САЛОН 


По словам руководителя оргко- 
митета акции полковника Олега Ко- 
роткевича, в 14 уже принявших на 
территории ЦВО экспозиционный 
поезд городах (всего их будет 19) на- 
плыв экскурсантов заметно превы- 
шал предварительные ожидания. 
‘Судите сами. Только в Поволжском 
регионе подвижную экспозицию ос- 
мотрели около 130 тысяч человек. В 
Уфе и Омске встретить эшелон-музей. 
пришли свыше 20 тысяч человек. В 
Тюмени — более 19 тысяч. В Челябин- 
ске, Барнауле, Красноярске и Томске 
число посетителей оказалось свыше 
15 тысяч. Чуть не дотянули до этой 
цифры в Самаре, Новокузнецке и 
Братске. В Екатеринбурге с подвиж- 
ной экспозицией ознакомились око- 
ло 24 тысяч человек. 

В большинстве городов, где были 
сделаны запланированные останов- 
ки, на железнодорожных станциях 
работали мобильные пункты отбора 
(МПО) граждан на службу по кон- 
тракту По данным организацион- 
но-мобилизационного управления 


добровольческий танковый корпус. 
Прибытие тематического воинского 
эшелона в город, по его словам, наша 
дань памяти героическому прошлому 
столицы Среднего Урала и самоот- 
верженному настоящему трудового 
мегаполиса. 

После торжественной  цере- 
монии встречи агитпоезда скате- 
ринбуржцам и гостям города было 
предоставлено время для знакомства 
с уникальной передвижной экспо- 
зицией. Уральцы с нескрываемым 
интересом знакомились с темати- 
ческими выставками. У платформ 
с техникой и в железнодорожных 
вагонах-музсях эшелона военно- 
служащие-экскурсоводы охотно рас- 
сказывали об экспонатах своих тема- 
тических разделов. На перроне гиды 
спецэшелона знакомили уральцев с 
дорожной картой железнодорожного 
состава. 

С импровизированных подмост- 
ков звучали стихи и песни, творче- 
ские коллективы представляли сце- 
нические номера. В ряде городов, где 


В Екатеринбурге с подвижной экспозицией 
агитпоезда ознакомились около 


24 тысяч человек 


штаба ЦВО, во время остановок 
спецэшелона натерритории военного 
округа за консультациями в отноше- 
нии службы по контракту обратились 
около 5 тысяч молодых граждан. 

В Екатеринбурге на гостевой 
пассажирской платформе железно- 
дорожного вокзала, помимо жителей 
столицы (Среднего Урала, эшелон 
«Мы — армия страны! Мы — армия 
народа» встречали заместитель ко- 
мандующего войсками ЦВО по во- 
енно-политической работе генерал- 
‘майор Рустам Миннекаев, генералы 
и офицеры штаба военного округа, 
ветераны войны и военной службы. 

В обращении к собравшимся ге- 
нерал-майор Рустам Миннекаев на- 
помнил, что знаковый агитэшелон 
прибыл в город трудовой славы Ека- 
теринбург столицу опорного края 
державы, где в годы Великой Отече- 
ственной войны практически с нуля 
были созданы гиганты тяжёлого ма- 
шиностроения и сформировано про- 
славленное соединение — Уральский 
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были сделаны остановки, зрителей 
приветствовали артисты Ансамбля 
песни и пляски Центрального воен- 
ного округа. По городам Поволжья 
эшелон сопровождал ансамбль песни 
и пляски «Волжские казаки». В иных 
населённых пунктах выступали арти- 
сты местных творческих коллективов, 
и гарнизонные оркестры. В Омске и 
Тюмени военнослужащие местных 
гарнизонов провели вокально-танце- 
вальные флешмобы. 

В Екатеринбурге атмосферу со- 
бытийности поддержал коллектив 
Ансамбля песни и пляски Централь- 
ного военного округа. Но время 
пролетело быстро, и спустя три часа 
стоянки агитэшелон Минобороны 
России «Мы — армия страны! Мы 
— армия народа» продолжил свой 
‘маршруг По территории Централь- 
ного военного округа у него ещё не- 
сколько дней пути и четыре плановые 
остановки. 


Екатеринбург. 
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